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Łódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. 462 = 


Nr. 28. 


V. RÓŻNE. 


Wykaz osób poszuk: 
ogólnej) 3 : 


Poz. 480. 


iwanych i zagubionych pieczęci urzędowych (do użytku pow. władz. adrain. 
5 o ; . ; 3 E x 3 A $ : . 595 


Vi. PUBLIKACJE INNYCH WŁADZ I URZĘDÓW. 


. 481. Ogłoszenie Zarzadu Miejskiego w Łodzi z dnia 28 grudnia 1937 roku Nr. 


52 i 53-37. o odebraniu pism . ; i 
Ogłoszenie Zarzadu Miejskiego w Łodzi z d 


administrac. > 


DZIAŁ NIEURZĘDOWY: 


Dział urzędowy. 


m—— 


Przedruk. 
ZARZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z dnia 30. XI. 1937 r. Nr. AA. 23/67 
— o właściwości do przeprowadzenia postępo- 
wania wywłaszczeniowego. 


Na podstawie art. 3, § 2, prawa o postępo- 
powaniu wywłaszczeniowym z dnia 24 wrze- 
śnia 1934 roku (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 776) 
wyznaczam Wojewodę Łódzkiego, jako właści- 
wego do przeprowadzenia postępowania wy- 
właszczeniowego co do nieruchomości położo- 
nych na obszarze województwa łódzkiego i kie- 
leckiego, a potrzebnych pod budowę linii kole- 
jowej Siemkowice—Częstochowa (odnoga linii 
kolejowej Herby Nowe— Gdynia) 


Minister: 
Sławoj-Składkowski. 


I 
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ROZPORZĄDZENTE 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 
z dnia 8 lipca 1937 r. 


o wykonaniu obwałowania lewego brzegu 
rzeki Warty w Sieradzu, obwałowania wstecz- 
nego i regulacji rzeki Żegliny pod Sieradzem. 


Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 26 paź- 
dziernika 1921 r. o popieraniu publicznych 
przedsiębiorstw melioracyjnych (Dz. U. R. P. 
Nr. 91, poz. 671) w brzmieniu ustawy z dnia 23 
czerwca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 75. poz. 524), 
zmieniającej niektóre postanowienia ustawy 
z dnia 26 października 1921 r. oraz po wysłu- 
chaniu opinii Rady Wojewódzkiej z dnia 25-go 
maja 1937 r. postanawiam: 


81. 


Obwałowanie lewego brzegu rzeki Warty 
w Sieradzu, obwałowanie wsteczne i regulacja 
rzeki Żegliny ma być wykonane na podsta- 


. Ogłoszenie Zarządu Miejskiego Ww Piotrkowie Trybunalski 
ogólnego planu zabudowania m. Piotrkowa-Tryb. 


PON GZ W OOOO EREE 


dz. III. Og. 11/51 


; nia 30 grudnia 37 roku o odebraniu pism 587 
. Ogłoszenie Zarządu Miejskiego w Łodzi z dnia 20 grudnia 1937 roku nowe miejskie znaczki - 


m o przystapieniu do sporządzenia 
; ; 5 Ę k ; . 538 
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wie projektów i kosztorysów, zatwierdzonych 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rol- 
nych rozporzadzeniem z dnia 23 stycznia 1937r 
Nr. M. IX-66/2/36, określonych na 143,500 zł. 
Suma kosztorysowa w razie zachodzących zni- 
żek ceny na materiały i robociznę ulegnie od- 
powiedniemu zmniejszeniu. 


8 2. 


Roboty objęte powyższym projektem zo- 
staną wykonane, jako przedsiębiorstwo Po- 
wiatowego Związku Samorządowego w Siera- 
dzu i miasta Sieradza przy pomocy Państwo- 
wego Funduszu Melioracyjnego, środków Po- 
wiatowych Związków Samorządowych i miast 
wydzielonych z powiatów pod względem admi- 
nistracji samorządowej, względnie środków tych 
Powiatowych Związków Samorządowych i miast 
wydzielonych, którym przyznane zostaną na 
wymienione cele odpowiednie dotacje z Fundu- 
szu Pracy, oraz środków zainteresowanego 
Związku Wałowego. 


$3 


Dla pokrycia kosztów wykonywanych robót 
tworzy się fundusz budowy w wysokości za- 
twierdzonej sumy kosztorysowej, z którego będą 
pokrywane koszty budowy, koszt Zarzadu, kon- 
troli, kolaudacji i wszelkich innych czynności 
urzędowych, związanych z wykonaniem bu- 


dowy. 
§ 4. 


Do powyższego funduszu mają się przy- 
czyniać: 

a) Państwowy Fundusz Melioracyjny w myśl 
art. 5, pkt. 2, lit. „b“ ustawy z dnia 26 paź- 
dziernika 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91. poz. 671) 
bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości 500/0 
kosztów budowy, 


b) Powiatowe Związki Samorządowe i miasta 
wydzielone bezzwrotnym zasiłkiem w wyso- 
kości 300/, kosztów, 

zawiązany na podstawie przepisów Ustawy 
Wodnej Związek Wałowy z udziałem w wy- 
sokości 200/0, które to 200/9 kosztów do czasu 
zawiązania Związku Wałowego zobowiązują 
się zaliczkowo pokryć Powiatowe Związki 
zp morzadpigę i miasta wydzielone z powia- 
ów. 


| 


c 


Nr. 28 


35. 


Będące w toku wykonania roboty będą pro- 
wadzone w miarę wpływu zasiłków z kredytów 
przeznaczonych przez Skarb Państwa na Pań- 
stwowy Fundusz Melioracyjny oraz sum asygno- 
wanych przez Fundusz Pracy. Odpowiadające 
tym wpływom wysokości i terminy płatności za- 
siłków związków samorządowych i miast wy- 
dzielonych ustalać będzie Wojewoda Łódzki 
przy współudziale Wydziału Wojewódzkiego. 


3 6. 


Oznaczone przez Wojewodę kwoty na zasiłki 
ze środków samorządowych będą wstawione do 
odnośnych budżetów samorządowych corocznie. 


RE 


Utrzymanie wałów, budowli wałowych i re- 
gulacyjnych oraz Zarząd gruntami wywłaszczo- 
nymi i uzyskanymi wskutek robót wałowych 
Jest obowiązkiem związku wałowego. 


$ 8. 


W tym celu Związek Wałowy utworzy fun- 
dusz konserwacyjny, do którego wpływać będą: 


a) datki członków Związku Wałowego, 


b) datki zainteresowanych Związków Samorzą- 
dowych, 

c) dochody z grzywien zgodnie z art. 250 Usta- 
wy Wodnej, 


d) odszkodowania i dochody z gruntów stano- 
wiących własność przedsiębiorstwa. 


. Wysokość udziałów Związku Wałowego i za- 
interesowanych Związków Samorządowych w 
funduszu konserwacvjnym określa Wojewoda 
Łódzki przy udziale Wydziału Wojewódzkiego. 


$9. 


Zarząd funduszem budowy i funduszem kon- 
serwacyjnym obejmie Wojewoda Łódzki. Robo- 
ty mogą być wykonywane przez osoby i insty- 
tucje prywatne, organa Związku Wałowego, or- 
gana państwowe i samorządowe, na które zgodzi 
się Wojewoda. l 


$ 10. 


Kontrolę techniczną i finansową będzie wy- 
konywał Wojewoda Łódzki za pośrednictwem 
Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych, a kolau- 
dacje wymieniony Wydział z delegatami zainte- 
Iesowanego Samorządu i delegatem Związku 
Wałowego. 


g 1l. 


Wypłata zasiłków i rat kola j ż 

I udacyjnych może 
nastąpić tylko w razie niepodniesienia zarzutów 
ze strony Wojewody Łódzkiego, względnie Mi- 
nisterstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. 


Łódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. 462, 463 
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§ 12. 


Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wo- 
jewódzkim. 
Wojewoda: 


(—) Al. Hauke-Nowak. 


Rozporządzenie niniejsze zatwierdza się: 


Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
(—) J. Poniatowski. 


Za Ministra Skarbu: 
(—) T. Graliński. 
Podsekretarz Stanu. 


Minister Spraw Wewnętrznych: 
(—) Składkowski. 
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ROZPORZĄDZENIE 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 


z dnia 8 lipca 1937 roku 


o wykonaniu obwałowania prawego brzegu rzeki 
Prosny w powiecie konińskim na odcinku 
Nowa-Wieś—Modlica. 


Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 26-go 
października 1921 r. o popieraniu publicznych 
przedsiębiorstw melioracyjnych (Dz. U. R. P., 
Nr. 91, poz. 671) w brzmieniu ustawy z dnie 
23 czerwca 1925 roku (Dz. U. R. P. Nr. 75 poz. 
524), zmieniającej niektóre postanowienia usta- 
wy z dnia 26 października 1921 r. oraz po wy- 
słuchaniu opinii Rady Wojewódzkiej z dnia 25 
maja 1937 r. postanawiam: 


$1. 


Obwałowanie prawego brzegu rzeki Prosny, 
ma być wykonane na podstawie projektu i ko- 
sztorysu, zatwierdzonego przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Reform Rolnych rozporządzeniem 
z dnia 3 sierpnia 1935 r. Nr. M. I1X-68/1 i określo- 
nego na 402.000 zł. Suma ta w razie zachodzą- 
cych zniżek na ceny materiałów i robocizny ule- 
gnie odpowiedniemu zmniejszeniu. 


$ 2. 


Roboty obięte powyższym projektem zosta- 
ną wykonane, jako przedsiębiorstwo Powiato- 
wego Związku Samorządowego w Koninie przy 
pomocy Państwowego Funduszu Melioracyjne- 
go, środków Powiatowych Związków Samorzą- 
dowych i miast wydzielonych z powiatów pod 
względem administracji samorządowej, względ- 
nie ze środków tych Powiatowych Związków Sa- 
morządowych i miast wydzielonych, którym 
przyznane zostaną na wymienione cele odpo- 
wiednie dotacje z Funduszu Pracy, oraz srod- 
ków zainteresowanego Związku Wałowego. 


526 


88. 


Dla pokrycia kosztów wykonywanych rohót 
tworzy się fundusz budowy w wysokości 7a- 
twierdzonej sumy kosztorysowej, z którego będą 
pokrywane koszty budowy, koszt Zarządu, kon- 
troli, kolaudacji i wszelkich innych «czynności 
urzędowych, związanych z wykonaniem hu- 


dowy. 
8 4. 


Do powyższego funduszu mają się przyczy- 
niać: 

a) Państwowy Fundusz Melioracyjny w myśl 
art. 5, pkt. 2. „b“ ustawy z dnia 26 paździer- 
nika 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 671) 
bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości 500/ ko- 
sztów budowy; 

b) Powiatowe Związki Samorządowe i miasta 
wydzielone z powiatów pod względem admi- 
nistracji samorządowej bezzwrotnym zasił- 
kiem w wysokości 300/, kosztów; 

c) zawiązany na podstawie przepisów Ustawy 
Wodnej Związek Wałowy z udziałem w wy- 
sokości 200/, kosztów budowy, które to 200/0 
kosztów do czasu zawiązania Związku Wało- 
wego zobowiążą się zaliczkowo pokryć Po- 
wiatowe Związki Samorządowe i miasta wy- 
dzielone z powiatu. 


$5. 


Będące w toku wykonania roboty będą pro- 
wadzone w miarę wpływu zasiłków z kredytów 
przeznaczonych przez Skarb Państwa na Pań- 
stwowy Fundusz Melioracyjny oraz sum asygno- 
wanych przez Fundusz Pracy. Odpowiadające 
tym wpływom wysokości i terminy płatności za- 
siłków Związków Samorządowych i miast wy- 
dzielonych ustalać będzie Wojewoda Łódzki, 
przy współudziale Wydziału Wojewódzkiego. 
Wysokości i terminy płatności udziału Związku 
Wałowego ustalać będzie Wojewoda Łódzki. 


$ 6. 


Oznaczone przez Wojewodę kwoty na zasiłki 
ze środków samorządowych będą wstawione do 
odnośnych budżetów samorządowych corocznie. 


$ 7. 


Utrzymanie wałów i budowli wałowych oraz 
zarząd gruntami wywłaszczonymi i uzyskanymi 
wskutek robót wałowych jest obowiązkiem 
Zwiąku Wałowego. 


$ 8. 


W tym celu Związek Wałowy utworzy Fun- 
dusz konserwacyjny, do którego wpływać będą: 
a) datki członków Związku Wałowego, 

b) datki zainteresowanych Związków Samo- 
rządowych, 

c) dochody z grzywien zgodnie z art. 250 Usta- 
wy Wodnej, odszkodowania i dochody 

z gruntów stanowiących własność przedsię- 

biorstwa. 


Łódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. 463, 464 


„ Nr. 28 


Wysokość udziałów Związku Wałowego i za- 
interesowanych Związków Samorządowych w 
funduszu konserwacyjnym określi Wojewoda 
Łódzki przy udziale Wydziału Wojewódzkiego. 


$9. 


Zarząd funduszem budowy i funduszem kon- 
serwacyjnym obejmie Wojewoda Łódzki. Robo- 
ty mogą być wykonywane przez osoby i insty- 
tucje prywatne, organa Związku Wałowego, 
organa państwowe i samorządowe, na które zgo- 
dzi się Wojewoda. 

8 10. 


Kontrolę techniczną i finansową będzie wy- 
konywał Wojewoda Łódzki za pośrednictwem 
W-łu Rolnictwa i Reform Rolnych, a kolauda- 
cje wymieniony Wydział z delegatami zaintere- 
sowanvch Samorządów i delegatem Zarządu 
Związku Wałowego. 


$ 11. 


Wypłata zasiłków i rat kolaudacyjnych może 
nastąpić tylko w razie niepodniesienia zarzutów 
ze strony Wojewody Łódzkiego, względnie Mini- 
sterstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. 


$ 12. 


Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Woje- 
wódzkim. 
Wojewoda: 


(AL Hauke-Nowak. 
Rozporządzenie niniejsze zatwierdza się: 


Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
(—) J. Poniatowski. 


Za Ministra Skarbu: 
(1) T. Graliński 
Podsekretarz Stanu. 


Minister Spraw Wewnętrznych: 
(—) Składkowski. 
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ROZPORZĄDZENIE 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 


z dnia 8 lipca 1937 roku 


o wykonaniu obwałowania lewego brzegu rzeki 
Warty w powiatach: kolskim i konińskim na 
odcinku Gasiorów—Szczepidło. 


Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 26-go 
października 1921 r. o popieraniu publicznych 
przedsiębiorstw melioracyjnych (Dz. U. R. P., 
Nr. 91, poz. 671) w brzmieniu ustawy z dnia 23 
czerwca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 524), 
zmieniającej niektóre postanowienia ustawy 
z dnia 26 października 1921 r. oraz po wysłucha- 
niu opinii Rady Wojewódzkiej z dnia 25 maja 
1937 r. postanawiam, co następuje: 


Nr. 28 
1 


Obwałowanie rzeki Warty ma być wykonane 
na podstawie projektu i kosztorysu zatwierdzo- 
nego przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform 
Rolnych rozporządzeniem z dnia 15 lipca 1935 r. 
Nr. M. [X-66/4 i określonego na 860.000 złotych. 
Suma kosztorysowa w razie zachodzących zniżek 
na ceny materiałów i robocizny ulegnie odpo- 
wiedniemu zmniejszeniu. 


$ 2. - 
Roboty objęte powyższym projektem zostaną 
wykonane, jako przedsiębiorstwo Powiatowych 
Związków Samorządowych w Kole i Koninie, 
przy pomocy Państwowego Funduszu Meliora- 
cyjnego, środków Powiatowych Związków Sa- 
morządowych i miast wydzielonych z powiatów 
pod względem administracji samorządowej 
względnie ze środków tych Powiatowych Związ- 
ków Samorządowych i miast wydzielonych, któ- 
rym przyznane zostaną na wymienione cele od- 
powiednie dotacje z Funduszu Pracy, oraz środ- 

ków zainteresowanego Związku Wałowego. 


ge3. 


Dla pokrycia kosztów wykonywanych robót 
tworzy się fundusz budowy w wysokości sumy 
zatwierdzonej kosztorysowej, z którego będą 
pokrywane koszty budowy, koszt zarządu, kon- 
troli, kolaudacji i wszelkich innych czynności 
urzędowych, związanych z wykonaniem budowy. 


$ 4. 
Do powyższego funduszu mają się przyczy- 
niać: 

a) Państwowy Fundusz Melioracyjny w myśl 
art. 5, p. 2 Ustawy z dnia 26 października 
1921 r. (Dz. U. R.P. Nr. 91, poz. 671) bezzwro- 
tnym zasiłkiem w wysokości 50/9 kosztów 
budowy. 


b) Powiatowe Związki Samorządowe i miasta 
wydzielone z powiatów bezzwrotnym zasił- 
kiem w wysokości 300/, kosztów, 


c) Zawiązany na podstawie przepisów Ustawy 
Wodnej Związek Wałowy z udziałem w wy- 
sokości 200/, kosztów budowy, które to 200/ 
kosztów do czasu zorganizowania Związku 

ałowego zobowiązują się zaliczkowo pokryć 
Powiatowe Związki Samorządowe i miasta 
wydzielone z powiatów. 


85. 

Będące w toku wykonania roboty będą pro- 
wadzone w miarę wpływów zasiłków z kredytów 
przeznaczonych przez Skarb Państwa na Pań- 
stwowy Fundusz Melioracyjny oraz sum asygno- 
bis ch przez Fundusz Pracy dla Powiatowych 

wiązków Samorządowych. 

ać odpowiadające tym wpływom wysokości 
rZĘdE iny płatności zasiłków Związków Samo- 
Ba 1 miast wydzielonych z powiatów, 
udziale gdzie Wojewoda Łódzki przy współ- 
PEN ydziału Wojewódzkiego. Wysokość 
? terminy płatności udziału Związku Wałowego 
ustalać będzie Wojewoda Łódzki. 
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g 6. 


Oznaczone przez Wojewodę kwoty na zasiłki 
ze środków samorządowych będą wstawiane do 
odnośnych budżetów samorządowych corocznie. 


$ xt. 
Utrzymanie wałów i budowli wałowych oraz 
Zarząd gruntami wywłaszczonymi — lub uzy- 


skanymi wskutek robót wałowych jest obowiąz- 
kiem związku wałowego. 


$ 8. 

W tym celu Związek Wałowy utworzy fun- 
dusz konserwacyjny, do którego wpływać będą: 
a) datki członków Związku Wałowego, 

b) datki zainteresowanych Związków Samorzą- 
dowych, 

c) dochody z grzywien zgodnie z art. 250 Usta- 
wy Wodnej, 

d) odszkodowania i dochody z gruntów stano- 
wiących własność przedsiębiorstwa. 
Wysokość udziałów Związku  Wałowego 

i zainteresowanych Związków Samorządowych 

w funduszu konserwacyjnym określa Wojewoda 

Łódzki przy udziale Wydziału Wojewódzkiego. 


$ 9. 
Zarząd funduszem budowy i funduszem kon- 
serwacyjnym obejmie Wojewoda Łódzki, 
Roboty mogą być wykonane przez osoby i in- 
stytucje prywatne, organa Związku Wałowego, 
organa państwowe i samorządowe, na które zgo- 
dzi się Wojewoda. 
$ 10. 


Kontrolę techniczną i finansową będzie wy- 
konywał Wojewoda Łódzki za pośrednictwem 
Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych, a kolau- 
dacje wymieniony Wydział z delegatami zain- 
teresowanych samorządów i delegatem Związku 
Wałowego. 

$ 11 


Wypłata zasiłków i rat kolaudacyjnych może 
nastąpić tylko w razie niepodniesienia zarzutów 
ze strony Wojewody Łódzkiego, względnie Mi- 
nisterstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. 

$ 12, 


Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Woje- 
wódzkim. : 
Wojewoda: 


(AL Hauke-Nowak. 
Rozporządzenie niniejsze zatwierdza się: 
Minister Rolnictwa i'Reform Rolnych: 
(—) J. Poniatowski. 


Za Ministra Skarbu: 
(—) T. Graliński. 
Podsekretarz Stanu. 


Minister Spraw Wewnętrznych: 
(—) Składkowski 
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ROZPORZĄDZENIE 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 


z dnia 8 lipca 1937 roku 


o wykonaniu obwałowania rzeki Warty od Koła 
do Kozubowa w powiecie kolskim. 


Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 26 paź- 
dziernika 1921 r. o popieraniu publicznych przed- 
siębiorstw melioracyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 91, 
poz. 671) w brzmieniu ustawy z dnia 23 czerwca 
1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 524), zmieniają- 
cej niektóre postanowienia ustawy z dnia 26-go 
października 1921 r. oraz po wysłuchaniu opinii 
Rady Wojewódzkiej z dnia 25 maja 1937 r. po- 
stanawiam: 

$ 1. 


Obwałowanie rzeki Warty od Koła do Kozu- 
bowa ma być wykonane na podstawie projektu 
i kosztorysu, zatwierdzonego przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Reform Rolnych rozporządzeniem 
z dnia 29 kwietnia 1936 r. Nr. M. IX-66/5/35 okre- 
ślonego na 2.135.000 zł. Suma kosztorysowa 
w razie zachodzących zniżek ceny na materiały 
i robociznę ulegnie odpowiedniemu zmniejsze- 
niu. 

§ 2. 


Roboty objęte powyższym projektem zostaną 
wykonane, jako przedsiębiorstwo Powiatowego 
Związku Samorządowego w Kole przy pomocy 
Państwowego Funduszu Melioracyjnego, środ- 
ków Powiatowych Związków Samorządowych 
i miast wydzielonych z powiatów pod względem 
administracji samorządowej, względnie środków 
tych Powiatowych Związków Samorządowych 
i miast wydzielonych, którym przyznane zostaną 
na wymienione cele odpowiednie dotacje z Fun- 
duszu Pracy, oraz środków zainteresowanego 
Związku Wałowego. 

§ 3. 


Dla pokrycia kosztów wykonywanych robót 
tworzy się fundusz budowy w wysokości za- 
twierdzonej sumy kosztorysowej, z którego będą 
pokrywane koszty budowy, koszt Zarządu, kon- 
troli, kolaudacji i wszelkich innych czynności 
urzędowych, związanych z wykonaniem bu- 
dowy. 

$ 4. 


r Do powyższego funduszu mają się przyczy- 

niać: 

a) Państwowy Fundusz Melioracyjny w myśl 

art. 5, pkt. 2 lit. „b“ ustawy z dnia 26 paź- 

dziernika 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 

671) bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości 

50%/0 kosztów budowy, 

Powiatowy Związek Samorządowy w Kole 

— bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości 300/0 

kosztów, 

©) zawiązany na podstawie przepisów Ustawy 
Wodnej Związek Wałowy z udziałem w wy- 
sokości 200/,, które to 200/, kosztów do czasu 
zawiązania Związku Wałowego zobowiązują 


9) 


m 
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się zaliczkowo pokryć Powiatowe Związki 
Samorządowe i miasta wydzielone z powia- 
tów. 

35. 


Będące w toku wykonania roboty będą pro- 
wadzone w miarę wpływu zasiłków z kredytów 
przeznaczonych przez Skarb Państwa na Pań- 
stwowy Fundusz Melioracyjny oraz sum asygno- 
wanych przez Fundusz Pracy. Odpowiadające 
tym wpływom wysokości i terminy płatności za- 
słków związków samorządowych i miast wy- 
dzielonych ustalać będzie Wojewoda Łódzki 
przy współudziale Wydziału Wojewódzkiego. 


$ 6. 


Oznaczone przez Wojewodę kwoty na zasiłki 
ze środków samorządowych będą wstawione do 
odnośnych budżetów samorządowych corocznie. 


$ 7. 


Utrzymanie wałów i budowli wałowych oraz 
Zarząd gruntami wywłaszczonymi i uzyskanymi 
wskutek robót wałowych jest obowiązkiem 
związku wałowego. 

8 8. 

W tym celu Związek Wałowy utworzy fun- 
dusz konserwacyjny, do którego wpływać będą: 
a) datki członków Związku Wałowego, 

b) datki zainteresowanych Związków Samorzą- 

dowych, 

dochody z grzywien zgodnie z art. 250 Usta- 

wy Wodnej, 

d) odszkodowania i dochody z gruntów stano- 
wiących własność przedsiębiorstwa. 


Wysokość udziałów Związku Wałowego 
i zainteresowanych Związków Samorządowych 
w funduszu konserwacyjnym określa Wojewoda 
Łódzki przy udziale Wydziału Wojewódzkiego. 


c 


— 


$ 9. 


Zarząd funduszem budowy i funduszem kon- 
serwacyjnym obejmie Wojewoda Łódzki. Ro- 
boty mogą być wykonywane przez osoby i in- 
stytucje prywatne, organa Związku Wałowego, 
organa państwowe i samorządowe, na które zgo- 
dzi się Wojewoda. 


8 10. 


Kontrolę techniczną i finansową będzie wy- 
konywał Wojewoda Łódzki za pośrednictwem 
Wydziału Rolnietwa i Reform Rolnych, a kolau- 
dacje wymieniony Wydział z delegatami zainte- 
resowanych Samorządów i delegatem Zarządu 
Związku Wałowego. 


$ 11. 


Wypłata zasiłków i rat kolaudacyjnych może 
nastąpić tylko w razie niepodniesienia zarzutów 
ze strony Wojewody Łódzkiego, względnie Mini- 
sterstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. 
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$ 12. 
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wo- 
jewódzkim. 
Wojewoda: 
(AL Hauke-Nowak. 


Rozporządzenie niniejsze zatwierdza się: 


Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
(—) J. Poniatowski. 


Za Ministra Skarbu: 
(—) M Graliński. 
Podsekretarz Stanu. 


Minister Spraw Wewnętrznych: 
(—) Składkowski. 


466. 


ROZPORZĄDZENIE 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 
z dnia 17 grudnia 1937 r. Nr. RR. III. 8-b/8 


o zwalczaniu raka ziemniaczanego w powiecie 
radomszczańskim. 


Na podstawie art. 8 Rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 
roku o zwalczaniu chorób roślin, oraz o tępieniu 
chwastów i szkodników roślin (Dz. Ust. R. P.,, 
Nr. 108, poz. 922) $ 9 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 sierpnia. 
1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego (Dz. 
U. R. P. Nr. 71 poz. 644) zarządzam co następuje: 


$1 

Zgodnie ze wskazaniami Stacji Ochrony Ro- 
ślin przy Łódzkiej Izbie Rolniczej z dnia 25-go 
listopada 1937 r. Nr. IL. 5-c-2/19 ustanawiam ob- 
szar ochrony dla ogniska raka ziemniaczanego 
w miejscowości Koniecpol Stary, gminy Koniec- 
pol, powiatu radomszczańskiego, którego grani- 
ce stanowi teren gminy Koniecpol. 


8 2. 


Z obszaru ochronnego, określonego w $ 1 nie 
wolno wynosić (wywozić) ziemniaków, wszel- 
kich odpadków ziemniaków, a także chwastów, 
ziemi i nawozów naturalnych. 


$3. 

Winni naruszenia przepisów $ 2 niniejszego 
rozporządzenia będą karani w drodze administra- 
cyjnej na podstawie art. 13 rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 
1927 roku o zwalczaniu chorób roślin, oraz tępie- 
nie chwastów i szkodników roślin (Dz. U. R. P. 
Nr. 108, poz. 922). 

$ 4. 


Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 


Wojewoda: 


(© AL Hauke-Nowak. 
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ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 


z dnia 20 grudnia 1937 roku Nr. RW. I. 6/2 


o obowiązku badania zwierząt racicowych przy 

załadowaniu i wyładowaniu ma stacjach kolejo- 

wych położonych na obszarze województwa 
łódzkiego. 


Wobec obecnego stanu pryszczycy w Niefn- 
czech i niebezpieczeństwa przeniesienia tej zara- 
zy na terytorium Polski, na podstawie $ 9, Roz- 
porządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 22 marca 
1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 409) w brzmie- 
niu zmienionym Rozporządzeniem Muistra Kol- 
nictwa i Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1932 
roku (Dz. U. R. P. Nr. 116 poz. 961) oraz pism 
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 
22 lipca 1937 r. Nr. W. Xi/l/14 i z ania 9. XII. 
1937 r. Nr. W. XI/1/22 zarządzam, co następuje: 


$ 1. 


1) Zwierzęta racicowe (bydło rogate, świnie, 
owce i kozy), przewożone kolejami w obrocie 
krajowym, pocnodzące z obszaru uznanego za 
zagrożony pryszczycą, a mianowicie obszaru wo- 
jewództwa łodzkiego, poznańskiego, pomorskie- 
go, warszawskiego, białostockiego 1 śląskiego jak 
również powiatów Chrzanów, Kraków, Myśle- 
nice, Wadowice, Biała, Żywiec i Nowy Targ wo- 
jewództwa krakowskiego oraz powiatów Często- 
chowa, Zawiercie, Będzin, Olkusz i Włoszczowa 
województwa kieleckiego, podlegają tak przy 
załadowaniu jak i przy wyładowaniu na wszy- 
stkich stacjach kolejowych, położonych na tere- 
nie województwa łódzkiego badaniu przez wła- 
ściwych powiatowych lub upoważnionych przez 
wojewódzką władzę administracji ogólnej leka- 
rzy weterynaryjnych, mających siedzibę naj- 
bliżej stacji kolejowej. 

2) Wyjątki od powyższego są następujące: 

a) przy załadowaniu: od badania przy 
załadowaniu w okręgu zagrożonym 
pryszczycą wolne są zwierzęta racico- 
we o ile załadowanie odbywa się tego 
samego dnia, w którym zwierzęta zo- 
stały poddane badaniu przez powiato- 
wego lekarza weterynaryjnego w myśl 
$$ 164i 165 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa z dnia 9. I. 1928 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 19, poz. 167); 


przy wyładowaniu: badanie przez po- 
wiatowego lub upoważnionego przez 
wojewódzką władzę administracji ogól- 
nej lekarza weterynaryjnego nie jest 
wymagane w rzeźniach i na targowi- 
wiskach rzeźnych połączonych torem 
kolejowym, w których badanie przy 
wyładowaniu przez ustanowionego 
tam lekarza weterynaryjnego jest 
zapewnione. 


b 


Nz 
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O wyniku badania właściwy powiatowy lub 
upoważniony lekarz weterynaryjny obowiązany 
jest wystawić świadectwo zdrowia, według prze- 
pisanego wzoru na każdy wagon zwierząt osob- 
no i dołączyć przynależne świadectwa miejsca 
pochodzenia, podając na świadectwie zdrowia 
ich, ilość, datę załadowania, numer wagonu oraz 
liczbę dziennika badania. Co do opisu zwierząt, 
właściwy powiatowy lub upoważniony lekarz 
weterynaryjny może powołać się na załączone 
świadectwa miejsea pochodzenia, które to świa- 
dectwa winien również zaopatrzyć swym podpi- 
sem, umieszczając równocześnie nazwę odnośnej 
stacji kolejowej oraz datę badania. 


$ 3. 

Świadectwa zdrowia należy zaopatrzyć w pod- 
pis i odcisk pieczęci urzędowej właściwego po- 
wiatowego lub upoważnionego lekarza wetery- 
naryjnego. Wzoru świadectwa zdrowia prze- 
znaczonego do obrotu krajowego nie wolno uży- 
wać dla przesyłek zwierząt przeznaczonych do 
wywozu za granicę. 


O zamierzonym załadowaniu lub wyładowa- 
niu zwierząt racicowych winien posiadacz zwie- 
rząt zawiadomić właściwego powiatowego lub 
upoważnionego lekarza weterynaryjnego naj- 
później na 12 godzin przed załadowaniem lub 
wyładow aniem. 

$0. 


Opłaty za badanie należy obliczać według ta- 
ryfy opłat za badanie zwierząt na stacjach kole- 
jowych, ustalonej Rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa z dnia 23 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 42, poz. 469) i ponoszą je osoby zainteresowa- 
ne (strona), uiszczając je bezpośrednio do rąk 
lekarza weterynaryjnego za pokwitowaniem 
według przepisanego tym Rozporządzeniem 
wzoru. 

$ 6. 


Winni przekroczeń przepisów tego zarządze- 
nia karani będą na podstawie art. 98. Rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22. VIII. 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych 
chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P, Nr, 77, poz. 673 
administracyjnie aresztem do 6 tygodni lub 
grzywną do tysiąca złotych. Kary aresztu 
i grzywny mogą być wymierzane łącznie. 


SA 
Zarządzenie niniejsze wchodzi natychmiast 
w życie i obowiązuje aż do odwołania. Jedno- 
cześnie traci moc obowiązującą zarządzenie Wo- 
jewody Łódzkiego z dnia 27 lipca 1937 roku 
Nr. RW. 1. 6/2 o obowiązku badania zwierząt 
tacicowych pochodzących z obszaru wojewódz- 
twa łódzkiego ogłoszone w Łódzkim Dzienniku 
Wojewódzkim z dnia 2 sierpnia 1937 r. Nr. 17, 
poz. 258. 
Wojewoda: 
w/z (+—) Wendorfif 
Wicewojewoda. 
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ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY ŁÓDZKI: GO 
z dnia 23 grudnia 1937 roku Nr. RW. I. 6/2 
w sprawie pryszczycy zwierząt racicowych 
w Państwie ościennyrm. 


Na podstawie art. 41. Rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. 
o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych 
(Dz. U. R. P. Nr. 77. poz. 6/3) $ 132 Rozporzą- 
dzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych 
z dnia 20 czerwca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 50. 
poz. 360), $$ 164, 165, 167 Rozporządzenia Mini- 
stra Rolnictwa z dnia 9. I 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 19, poz. 167) oraz stosownie do pisma Mini- 
sterstwa Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 
grudnia 1937 roku Nr. W. XI. 1/22, zarządzam 
co następuje: 

SIE 


Do okręgu zagrożonego pryszczycą zaliczam 
w powiecie wieluńskim obszar następujących 
gmin wiejskich: Bolesławiec, Mokrsko. Choty- 
nin, Dzietrzkowice, Praszka, Rudniki, Skomlin, 
oraz gminy miejskiej Praszki. 


Sio 
W okręgu zagrożonym pryszczycą: 
a) zabrania się wypuszczania zwierząt racico- 
wych samopas poza obręb zagrody; 
b) wypuszczanie zwierząt racicowych na wspól- 
ne pastwiska lub pojenie ich we wspólnych 
wodopojach uzależniam od swego zezwolenia. 


§ 3. 


W okręgu zagrożonym zabraniam: 


1) odbywania jarmarków i targów na zwierzęta 
racicowe, 

2) prowadzenia handlu domokrążnego zwierzę- 
tami racicowymi, 

3) urządzania przetargów na zwierzęta raci- 
cowe, 

4) urządzania pokazów publicznych zwierząt 
racicowych. 

$ 4. 


W okręgu zagrożonym zezwalam na urządza- 
nie spędów (bekonowych i tucznych) zwierząt 
racicowych, celem nieutrudniania posiadaczom 
w pozbyciu się gotowego do sprzedaży żywca. 


$ 5. 


Dla aprowizacji ludności w okręgu zagrożo- 
nym pryszczycą zezwalam na zakup i dostarcza- 
nie zwierząt racicowych pochodzących z zagro- 
żonego pryszczycą okręgu pod następującymi 
warunkami: 

a) w świadectwach miejsca pochodzenia wymie- 
niona będzie rzeźnia do której zwierzę ma 
być doprowadzone celem natychmiastowego 
uboju; 


_Nr. 28 


b) zwierzęta zakupione dostarczone będą na 
koszt strony przez konwojenta gminy do da- 
nej rzeźni, która pokwituje odbiór i stwier- 
dzi zabicie zwierząt. 


$ 6. 


Wywóz zwierząt racicowych hodowlanych 
i użytkowych z okręgu zagrożonego pryszczycą 
w wyjątkowych wypadkach uzależniam każdo- 
razowo od mej zgody. 


Sm 


Winni naruszenia przepisów niniejszego za- 
rządzenia karani będą na zasadzie postanowień 
art. 98—108 powołanego na wstępie Rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 
sierpnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673), 
aresztem do 6 tygodni lub grzywną do 1000 zło- 
tych; kary aresztu i grzywny mogą być wymie- 
rzane łącznie. 

$ 8. 


Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie nie- 
zwłocznie. Jednocześnie traci moc obowiązują- 
cą zarządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 6-go 
listopada 1937 roku Nr. RW. I. 6/2 (Łódzki Dzien- 
nik Wojewódzki z dnia 15 listopada 1937 roku 
Nr. 25, poz. 301). 

Wojewoda: 
w/z. (—) Wendoarff 


Wicewojewoda. 


ZARZĄDZENIE 
WOJEWODY ŁODZKIEGO 
z dnia 30 grudnia 1937 roku Nr. RW. 1. 6/2 
w sprawie pryszczycy zwierząt racicowych 
w Państwie ościennym. 


Na podstawie art. 41 Rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. 
o zwalczaniu zarażliwych chorób zwierzęcych 
(D. U. R. P. Nr. 77, poz. 673) $ 132 Rozporządze- 
nia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dn. 
20 czerwca 1936 r. (D. U. R. P. Nr 50 poz. 360), 
$$ 164 165, 167 Rozporządzenia Ministra Rolni- 
ctwa z dnia 9. I. 1928 r. (D. U. R.P. Nr 19, poz. 
167) oraz stosownie do pisma Ministerstwa Rol- 
nictwa i Reform Rolnych z dnia 9 grudnia 1937 
roku Nr. W. XI. 1/22, zarządzam co następuje: 


Si 
Do okręgu zagrożonego pryszczycą zaliczam 
w powiecie wieluńskim obszar następujących 
gmin wiejskich: Bolesławiec, Mokrsko Choty- 
nin, Dzietrzkowice, Praszka, Rudniki, Skomlin, 
Skrzynki, Galewice, oraz gmin miejskich Pra- 
szki i Wieruszowa. 
S2: 


W okręgu zagrożonym pryszczycą: 

a) zabrania się wypuszczania zwierząt racico- 
wych samopas poza obręb zagrody; 

b) wypuszczanie zwierząt racicowych na wspól- 
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ne pastwiska lub pojenie ich we wspólnych 
wodopojach uzałeżniam od swego .zezwo- 
lenia. 

(3. dł 


W okręgu zagrożonym zabraniam: 


1) odbywania jarmarków i targów na zwierzęta 
racicowe; 


2 


— 


prowadzenia handlu domokrożnego zwierzę- 

tami racicowymi; 

3) urządzania przetargów na zwierzęta racico- 
we; 

4 


< 


urządzania pokazów publicznych zwierząt ra- 
cicowych. 
$4. 


W okręgu zagrożonym zezwalam na urządza- 
nie spędów (bekonowych i tucznych) zwierząt 
racicowych, celem nie utrudniania posiadaczom 
w pozbyciu się gotowego do sprzedaży żywca. 


$5. 


Dla aprowizacji ludności w okręgu zagrożo- 
nym pryszczycą zezwalam na zakup i dostarcza- 
nie zwierząt racicowych, pochodzących z zagro- 
żonego pryszczycą okręgu pod następującymi 
warunkami: 


a) w świadectwach miejsca pochodzenia wymie- 
niona będzie rzeźnia, do której zwierzę ma 
być doprowadzone celem natychmiastowego 
uboju; 

b) zwierzęta zakupione, dostarczone będą na 
koszt strony przez konwojenta gminy do da- 
nej rzeźni, która pokwituje odbiór i stwier- 
dzi zabicie zwierząt. 


$ 6. 


Wywóz zwierząt racicowych hodowlanych 
i użytkowych z okręgu zagrożonego pryszczycą 
w wyjątkowych wypadkach uzależniam każdo- 
razowo od mej zgody. 


$7. 


Winni naruszenia przepisów niniejszego za- 
rządzenia karani będą na zasadzie postanowień 
art. 98--10$ powołanego na wstepie Rozporza- 
dzenia Prezydenta Jjizeczypospolitej z dnia %2 
sierpnia 1927 r. (D. U. R. P. Nr. 77, poz. 673) are- 
sztem do 6 tygodni lub grzywną do 1000 zło- 
tych; kary aresztu i grzywny mogą być wymie- 
rzane łącznie. 


$ 8. 


Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie nie- 
zwłocznie. Jednocześnie traci moc obowiązują- 
cą zarządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 
grudnia 1937 roku Nr. RW. I. 6/2 (Łódzki Dzien- 
nik Wojewódzki z dnia 31 grudnia 1937 roku, 
Nr. 28, poz. 469) 

Wojewoda: 
w/z. (—) Dr. St. Wrona 
Naczelnik Wydziału. 


ShNnnno OE uu Ź 


SARZ 


470. 


ZARZĄDZENIE 
STAROSTY POWIATOWEGO ŁÓDZKIEGO 


z dnia 15 grudnia 1937 roku Nr. APH. 1/61/37 
o ustaleniu maksymalnej taryfy kominiarskiej. 


Na podstawie art. 131 i 43 rozp. Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7. 6 1927 r. o prawie 


T CA) zz 


L. 
p. 


Treść 


_ Łódzki Dziennik Wojewódzki. 


Poz. 470 Nr. 28 


przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 53. poz. 468) 
zmienionego ustawą z dnia 10. 3. 1934 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 40, poz, 350) po wysłuchaniu opinii Za- 
rządów Miejskich i Gminnych oraz Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej w Łodzi — ustalam nastę- 
pująca taryię maksymalną opłat kominiarskich 
za czynności kominiarskie na terenie powiatu 
łódzkiego. 


$1. 


Na terenie 
innych 
miejscowości 


Na terenie 
miast 


Za jednorazowe czyszczenie przewodu kominowego 

w budynkach parterowych 0,12 zł. 

Za każde następne piętro domu dolicza się do taryfy, 

określonej pod p. 1 : ; i ; y ; 0,05 ,, 

jednorazowe czyszczenie przewodu kominowego 
z 2-ma rozgałęzieniami . : 


jednorazowe czyszczenie przewodu kominowego 
dętego, którego czyszczenie W się przez 
wchodzenie do wnętrza i 7 0,40 ,, 
jednorazowe czyszczenie przewodu kominowego 
lokalnego centralnego ogrzewania T 0,50 ,, 0,50 „ 
Za jednorazowe czyszczenie przewodu kominowego 
w domach czynszowych z centralnym ogrzewa- 
niem w domach do wysokości 2-ch pięter GÓR 4 
Za jednorazowe czyszczenie przewodu kominowego 
w domach czynszowych z centralnym ogrzewa- 


niem w domach wyższych ponad 2 piętra 2,60 „ 


0,75 , 
0,50 „ 
450 „ 


w piekarniach 


jednorazowe czyszczenie przewodu kominowego 
w zakładach przemysłowych 


czyszczenie przewodu kominowego zbiorowego 
centralnego ogrzewania w domach instytucji 
użyteczności publicznej (w szpitalach, ochron- 
kach, kinach, hotelach itp.) ; : i 


11 Za jednorazowe czyszczenie kanału poziomowego łą- 
czącego centralne ogrzewanie z przewodem ko- 
minowym ; , ; 


0,50 , 0,50 


12 Za jednorazowe wypalanie sadzy i usunięcie gruzu . 3,00 ,, 3,00 „ 
13 Za wykonywanie prac kominiarskich w budynkach 
państwowych i samorządowych służących do po- 
mieszczeń władz i urzędów państwowych, cywil- 
nych i wojskowych oraz w budynkach admini- 
strowanych przez władze wojskowe i Fundusz 
Kwaterunkowy Wojskowy, a z których roboty 
te są opłacane przez Państwo ustalonymi opła- 
tami ,w„wysokości.75% ustalonych składek . 


M m | | Kw OK ZOZ DZA EEA ENAR Gofry A>: "ON 
Qo A 


Za jednorazowe czyszczenie s wodż kominowego 
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3 2. 
Za prace kominiarskie, nie objęte powyższą 
taryfą, będą pobierane opłaty według dobrowol- 
nej umowy. 


$ 3. 


Wykonywujący pracę kominiarskie obowią- 
zani są mieć przy sobie koncesję oraz taryfę i na 
żądanie okazywać je stronom. 


$4. 


Inkasować należność za prace kominiarskie 
może osobiście koncesjonowany kominiarz lub 
upoważniona przez niego osoba po każdorazo- 
wym wykonaniu pracy kominiarskiej. 


$ 5. 


Wycier używanych przewodów kominowych 
winien odbywać się w budynkach mieszkalnych 


raz na miesiąc, w zakładach przemysłowych raz ' 


na dwa tygodnie, w piekarniach raz na tydzień. 
Na żądanie właściciela lub dzierżawcy posesji, 
kominiarz jest obowiązany niezwłocznie doko- 
nać czyszczenia przewodu kominowego. 


$ 6. 


Do zakładów przemysłowych zalicza się (za 
wyjątkiem kużni) piekarnie, wędzarnie, jadło- 
dajnie, farbiarnie, olejarnie, pralnie i t. p. 


g 


Do obowiązku kominiarzy należy czyszczenie 
przewodów kominowych, wypalanie sadzy oraz 
podczas czyszczenia wybieranie sadzy i spadłe- 
go w dół komina rumowiska o ile są odpowied- 
nie otwory (drzwiczki). Materiał do wypalania 
winien dostarczyć właściciel lub dzierżawca po- 


sesji. 
§ 8. 


Prace kominiarskie winien wykonywać kon- 
cesjonowany kominiarz bądź sam, bądź przy po- 
mocy dokłądnie przez siebie kontrolowanych po- 
mocników. 

Uczniowie przemysłowi mogą wykonywać 
prace kominiarskie tylko w obecności i pod bez- 
pośrednim nadzorem uprawnionego przemy- 
słowca kominiarskiego lub jego wykwalifikowa- 
nego pomocnika. 

$9. 


Właściciel lub dzierżawca posesji obowiązany 
jest udostępnić kominiarzowi wykonanie prac 
kominiarskich, dostarczyć drabiny oraz wskazać 
miejsce składania sadzy i rumowiska. 


$ 10. 


Uniemożliwienie koncesjonowanemu komi- 
niarzowi wykonywania prac kominiarskich nie 
zwalnia właściciela lub dzierżawcy posesji od 
uiszczenia opłat, które będą pobierane przez ko- 
miniarza w tąkiej wysokości, jak za dokonaną 
pracę. 
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$ 11. 


Winni przekroczenia taryfy karani będą 
w myśl postanowień działu VII wyżej cytowa- 
nego rozporządzenia. 


$ 12. 


Winni uniemożliwienia wyxsonywania prac 
kominiarskich karani będą w myśl $ 39 ustęp 2. 
rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z ania li. Vil, 
1932 roku prawa wykroczenia (Dz. U. K. P. 
Nr. 60. poz. 572). 

S JB, 


Taryfa niniejsza obowiązuje od dnia 1-go 
stycznia 1938. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy, 
traci moc obowiązującą ogłoszenie Starosty Po- 
wiatowego Łódzkiego z dnia 1. XII. 1934 r. za 
Nr. APH. 1/30/34 o taryfie opłat za czynności 
kominiarskie. 

Starosta Powiatowy: 
(—) Denys 
Kierownik Starostwa, 


II. 
471. 


OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 
z dnia 21 grudnia 1937 r. Nr.-SPA. I-2/9. 
Do Ogółu Ludności Województwa Łódzkiego. 


Istniejąca od 1924 r. Niezależna Socjalistycz- 
na Partia Pracy, przeksztaiciwszy się w przybu- 
dówkę Komunistycznej Partii Polski w toku 
swej działalności szerzyła hasła komunistyczne, 
dążąc do obalenia obecnego ustroju państwowe- 
go w myśl wskazań Kompartii a wprowadzenia 
ustroju radzieckiego. 

Zbrodnicza działalność tej Partii została po- 
twierdzona licznymi faktami. 


Wobec powyższego Pan Minister Spraw We- 
wnętrznych, jako powołany do czuwania nad 
bezpieczeństwem i spokojem państwa i za nie 
w całej pełni odpowiedzialny, nie mogąc dalej 
tolerować tej organizacji spiskowej, postanowił 
uznać Niezależną Socjalistyczną Partię Pracy 
jako organizację nielegalną i zakazał naieżenie 
do niej lub współdziałania z nią. 


Ostrzegam przeto ludność przed należeniem 
do tej Partii i przed braniem jakiegokolwiek 
udziału w jej działalności, mającej na celu wy- 
wołanie przewrotu społecznego. 


Oświadczam, że każdy, kto mimo tego ostrze- 
żenia, będzie nadal należał do Niezależnej So- 
cjalistycznej Partii Pracy lub z nią współdziałał, 
zostanie z całą surowością prawa pociągnięty do 
odpowiedzialności karno-sądowej. 


Wojewoda: 


(—) AL Hauke-Nowak. 
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412. 
OGŁOSZENIE 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO 
z dnia 14 grudnia 1937 r. Nr. KB. V. 12/10-4/3" 
o pozbawieniu praw i tytułu mierniczego 
przysięgiego 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostatecz- 
ną decyzją z dnia ls-go kwietnia 1934 roku 
Nr. SB. 56/8/15 pozbawito prawa wykonywania 
zawodu i tytutu mierniczego przysięgłego, pana 
Andrzeja Kartasmskiego, mającego siedzibę 
urzędową w Łodzi, ul. biskupa banaurskiego 12, 
na przeciąg lat awu. Pozbawierie praw rozpo- 
czężo się w dniu 25 listopada 1937 roku. 
Za Wojewodę: 
(—) inż. St. Porczyński 
Kierownik Oddziału Budowianego. 


443. 
OGŁOSZENIE 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO 
z dnia 28. XII. 27 r. Nr.-XB-IV/27-10 
o sprostowaniu błędu. 


Na podstawie art. 5. Rozporz. Rady Ministrów 
z 5/VLi. 28 r. w sprawie Dzienników Wojewodz- 
kien (D. U. R. P. Nr. 12, poz. 646) — w nagłow- 
kach i w usiępacn wstępnych uzasadniających 
podstawę prawną zarządzen ogłoszonych w ioaz. 
Dzien. Wojew. z 16/Xi1. 36 r. Nr. 24 poz. 410, 
Z 15/1V. 84 r. Nr. 8, poz. i28 z 2/ vitl. 57 r. Nr. Li, 
poz. 26U i z 1/2. 37 r. Nr. ŻŹ, poz. ożi i 526 — s40- 
wa: „ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. D. U. R. P. 
Nr. 56, poz. 405 o zmianie” — skreśla się jako 
zbędne i omyłkowo wydrukowane, natomiast 
w nagłówkach po słowie „1928 r.“ w nawiasie, 
dodaje się słowo: „w brzmieniu usiawy z dnia 
14 lipca 1936 r. (D. U. R. P. Nr. 56, poz. 405 z ro- 
ku 1936), a w ustępach uzasadniających podsta- 
wę prawną przed stowami: „po wysłuchaniu", 
dodaje się stowa: „w brzmieniu ustawy z dnia 
14 lipca 1936 r. (D. U. R. P. Nr. 56, poz. 405 
ż r. 19836)“. 
ża Wojewodę: 

(©) inż. Porczyński 
w/z. Nacz. Wydz. 


414, 
OGŁOSZENIE 

URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO 

z ania 50 grudnia 1y3( r. Nr. hhb, LV-i/a 
o sprostowaniu błędu drukarskiego w obwie- 
łżęzeniu o czasach ochronnych na zwierzynę 
owną w r. 1958 ogłoszonym w £ódz. Dz. vyo- 

jew. Nr. 24, poz. 452 z 15/XIL 37 r. 
Na podstawie art. 5 Rozporz. Rady Ministrów 
, dnia 5/7. 1928 r. w sprawie Dzienników Woje- 
odzkichi (D. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) prostuje 
ię p. 6 tego obwieszczenia w ten sposób, że po 
owie „grudnia” ustawia się słowa: „p 7 sarny- 


Za Wojewodę: 
(—) fymianiecki 
Nacz. Wydz, 


Łódzki Dziennik Wojewódzki. Poe. 472, 473, 474, 475, 476, 477 
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415. 
OGŁOSZENIE 
URZĘDU WOSEWODZKIEGO LODZALEGO 
z dnia 30. xi. 1987 r. Nr. SE 1.4/12/81. 
o sprostowaniu błędu drukarskiego w pismie 
okólnym z dnia i4, X. 1933 r. Nr. SK, 12/12/31 
w sprawie inwestycyj samorządowych — ogło- 
szonym w Łódz. Dzien. Wojew Mr. 23, poz. 363 
z 15. A. 1937 roku. 

Na podstawie art. 5 Rozp. Rady Ministrow 
z dnia b. Vil. 1928 r w sprawie Dziennikow Wo- 
jewodzkich (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 648) pro- 
stuje się jak następuje: 

„W załączonym do Fisma Okolnego Woje- 
wody Łodzkiego z an. 14. K. 1987 r. Nr. SJ. 
1/2/12/57, w sprawie inwestycyj samorządowy ch 
— „projekcie planu imwestycyjnego" (Ł. Dz. W. 
Nr. 23, poz. 363 — z dnia 15. X. 193v r. (napis 
„pokrycie w 1938/39 roku budżetowym“ powi- 
nien obejmować rubryki 8, 9 i 10, a nie, jak to 
mylnie wydrukowano, tylko rubryki 8 i 9“. 

Za Wojewodę: 
(SV WNA dh JENIE 
Naczelnik Wydziału. 


416. 
OGLOSZENIE 
STAROSTWA POWIATOWEGO 
RADOMSZCZAŃSKIEGO 
2 dnia 13 grudnia 1937 r. Nr. RR, IV-1/78 
o zamknięciu postępowania Sscaleniowego we 
wsi Niedośpielin. 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31 lipca 
iy23 r. o scalaniu gruntow (Dz U. Ł.F. z 19Z/ r. 
Nr. 92, poz. 883) w brzmieniu ustalonem rozpo- 
rządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) 
oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 85, poz. 635) — podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 6 października 1937 r. 
stało się wykonalne orzeczenie Wojewódzkiej 
Komisji Ziemskiej przy "Wojewodzie w Łodzi, 
z dnia 24 sierpnia 1937 r., dotyczące zatwierdze- 
nia projektu na obszarze scalenia wsi Niedo- 
śpielin, gminy Wielgomłyny, powiatu radom- 
szczańskiego. 

W związku z powyższym ogłasza się o zam- 
knięciu postępowania scaleniowego na wymie- 
nionym wyżej obszarze. 

Za Starosię: 
(—) Ign Krupa 
Komisarz Ziemski. 


477. 
OGŁOSZENIE 
STAROSTY POWIATOWEGO TURECKIEGO 
z dnia 22. XII. 1937 r. B. G. 10/37 
o licytacji broni myśliwskiej. 

W dniu 27 stycznia 1938 r. o godzinie 10-ej 
odbędzie się w Starostwie Powiatowym Ture- 
ckim w pokoju Nr. 2 — 1 piętro, publiczna licy- 
tacja skonfiskowanej broni myśliwskiej. 


Nr. 28 


Do przetargu dopuszczone będą osoby posia- 
dające zezwolenie na kupno broni oraz osoby po- 
siadające pozwolenie na handel bronią. 

Broń mogą zainteresowani oglądać w Staro- 
stwie w dniu licytacji od godz. 9-ej rano do go- 
dziny 10-ej. 

Uirzymujący się przy przetargu obowiązany 
będzie uiścić 1,1%/, tytułem opłaty stemplowej 
od zadeklarowanej na przetargu ceny 


Starosta Powiatowy: 
w/z. (—) Florczak 
Wicestarosta. 


iv. 
4768. 


PISMO OKÓLNE 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 


z dnia 28.XII. 1987 r. L. LA.V. 26/56/37 
o leczeniu jaglicy. 


Do Panów Starostów jako Przewodniczących 

Wydziałów Powiatowych oraz Panów Prezy- 

dentów miast wydzielonych Województwa 
Łódzkiego. 


Na mocy pisma M.O.S. z dnia 5 listopada 
1937 r. Nr. Z. 12/Łd/O-7 k. Urząd Wojewódzki 
podaje do wiadomości i wykorzystania, że: 


1) Folski Czerwony Krzyż zamierza urucho- 
chomić dojazdy okulistów operatorów na 
okres 3—4 tygodni do kilku prowincjo- 
nalnych szpitali. Koszty całej organizacji 
tych dojazdów weźmie na siebie Polski Czer- 
wony Krzyż. Samorządy, któreby chciały 
zorganizować tego rodzaju współpracę okuli- 
stów ze szpitalami, mogą w tej sprawie poro- 
zumieć się bezpośrednio z Zarządem Głów- 
nym P. C. K. Wydział Zdrowia, Warszawa, 
PI. Dąbrowskiego 8, podając wysokość taksy 
szpitalnej (z możliwie największą zniżką, do 
granicy kosztów żywienia). Urząd Woje- 
wódzki prosi o poparcie tej, tak pożytecznej 
inicjatywy P. C. K., chodzi przede wszystkim 
o szpitale, znajdujące się z dala od szpitali 
ocznych i okulistów operatorów. 


2) W zakładzie jagliczym w Witkowicach jest 
uruchomiony bezpłatny oddział dla dzieci 
z jaglicą ciężką powikłaną, nie nadających się 
do leczenia ambulatoryjnego. Na ten oddział 
dzieci są przyjmowane na okres 3 miesięcy 
po poprzednim porozumieniu z Zakładem. 


Za Wojewodę: 


(—) Dr. Salak. 
Nacz. Wydz. 
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Łódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. 477, 478, 479, 480 


479. 


PISMO OKÓLNE 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO 


z dnia 28. XII. 37 r. Nr. P. VI-0/21 


o mechanicznych urządzeniach w nowo-zakłada- 
nych wytwórniach pieczywa. 

Do wszystkich Starostów Województwa Łódz- 
kiego oraz Zarządu Miejskiego w Łodzi, jako 
władzy przemysłowej I instancji. 

W związku z wątpliwościami nasuwającymi 
się niektórym władzom przemysłowym I instan- 
cji przy ustalaniu obowiązku wprowadzania 
mechanicznych urządzeń do przesiewania mąki, 
mieszania i zagniatania ciasta w nowo-zakłada- 
nych wytwórniach pieczywa — przewidzianego 
w $ 19 Rozp. Min. Op. Społ. z dnia 18. II. 1937 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 25 poz. 171) Urząd Wojewódz- 
ki wyjaśnia co następuje: 


W miejscowościach obsługiwanych przez 
zakłady elektryczne o prądzie stałym lub 
zmiennym, a dostarczających energii elektry- 
cznej na podstawie uprawnień rządowych lub 
koncesyj miejskich, w których zakład elektry- 
czny nie ma obowiązku dostawy prądu dla siły 
lecz wyłącznie dla światła — nie można zmu- 
szać tych zakładów do dostawy prądu dla ce- 
lów przemysłowych, a wytwórnie pieczywa 
wówczas nie mają obowiązku wprowadzania 
mechanicznych urządzeń. 


Natomiast we wszystkich tych wypadkach, 
w których uprawnienie czy koncesja nadana za- 
kładom elektrycznym opiewa na obowiązek do- 
starczenia prądu dla światła i w dostatecznej 
ilości dla siły — nowozakładane piekarnie win- 
ny być zaopatrzone w mechaniczne urządzenia. 


Za Wojewodę: 
(—) Głogowski 
Naczelnik Wydziału. 


osób poszukiwanych i zagubionych pieczęci 
urzędowych 
(do użytku pow. władz admin. ogólnej). 


1. Nr. OC. II-20/81. Urząd Wojewódzki pro- 
si o zarządzenie poszukiwań Ludwika i Heleny 
z d. Majka, małż. Fiałkiewicz, którzy w dniu 
10. I. 1987 r. wydalili się w niewiadomym kie- 
runku jako włóczędzy ze Żmigrodu Now., pow. 
jasielskiego, pozostawiając bez opieki 10-cio let- 
nią córkę. 

O pozytywnym wyniku poszukiwań należy 
powiadomić Starostwo Powiatowe Kosowsko- 
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2. Nr. OC. [[-20/85. Banak Marian, syn An- 
drzeja i Józefy z Moczarskich, urodz. dnia 19 
września 1915 r. mieszkaniec wsi Adamek, gm. 
Miedzierza, po stawieniu się na Komisję Pobo- 
rową w dn. 11. V. 1936 r. wyjechał do Warsza- 
wy, skąd w miesiącu czerwcu 1936 r. wyjechał 
w niewiadomym kierunku. 

Poszukiwania w/w na terenie Warszawy nie 
dały pozytywnego wyniku. 

Uprasza się o zarządzenie poszukiwania wy- 
mienionego i zawiadomienie Starostwa Powia- 
towego w Końskich w razie ujawnienia miejsca 
pobytu poszukiwanego. 


3. Nr. OC. II-20/83. Uprasza się o zarządze- 
nie poszukiwań Stefana Nadziejowskiego i jego 
żony Janiny Nadziejowskiej z domu Siwak, cór- 
ki Mikołaja i Marii, służącej, ur. w 1902 roku 
w Żydaczowie. Nadziejowska przebywała w 1935 
roku we Włodzimierzu Wołyńskim, zaś w 1936 
roku w Kowlu, gdzie porzuciła dziecko i wyje- 
chała w niewiadomym kierunku. 

Janina Nadziejowska z mężem rzekomo nie 
zamieszkuje. 


4. Nr. OC. I1I-20/82. Uprasza się o zarządze- 
nie poszukiwań Józefa Sidorowicza, s. Konstan- 
tego i Wandy z Kretowiczów, ur w 1900 r. 
w Białej Cerkwi (Z. S. R. R.). 

O pozytywnym wyniku poszukiwań należy 
bezpośrednio powiadomić Urząd Wojewódzki 
w Białymstoku z powołaniem się na pismo Nr. 
P. B. 196-90/37. 


5. Nr. CC. II-20/86. Uprasza się o zarzą- 
dzenie poszukiwania Romana Potulnego (vel 
Karola Freitaga), ur. 12. V-1899 r., ostatnio za- 
mieszkałego w Poznaniu. 

O pozytywnym wyniku poszukiwań należy 
powiadomić Urząd Wojewódzki Łódzki z powo- 
łaniem się na Nr. OC. II-20/87. 


6. Nr. OC. II-20/86. Uprasza się o zarzą- 
dzenie poszukiwań Władysława Koszewskiego, 
ur. 26. V-1894 r. w Ostrowie Wlkp. O pozytyw- 
nym wyniku poszukiwań należy powiadomić 
Urząd Wojewódzki Łódzki z powołaniem się na 
Nr. OC. II-20/86. 


7. Nr. OC. II-6/20. Sołtys gromady Kolady- 
cze gminy Rudniki, pow. prużańskiego. zagubił 
w dn. 3. X. r. b. pieczęć urzędową mosiężną z na- 
pisem „Sołtys wsi Kolady, gminy Rudniki, pow. 
prużańskiego*". 

Urząd Wojewódzki, podając powyższe do 
wiadomości, prosi o wydanie stosownych zarzą- 
dzeń, mających na celu uniknięcie ewent. nadu- 
żyć oraz polecenie odesłania pieczęci w razie jej 
odnalezienia do Starostwa Powiatowego w Pru- 
zanie. 

8. Nr. OC. II. 20/92. Mieszkaniec m. Łachwy, 
gm. łachewskiej, pow. łunieczeckiego, Kowalski 
` Michał doniósł, że syn jego Arkadiusz, lat 11, 
uczeń szkoły powszechnej w Łachwie w dn. 1.XT. 
1937 r. w godzinach rannych wydalił się w nie- 


__ Łódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. 480, 481 


wiadomym kierunku i do domu nie powrócił. 
Kowalski Arkadiusz jest wzrostu małego, blon- 
dyn, oczy niebieskie, twarz owalna, ubrany 
w płaszcz szary, czapkę i spodnie ciemny granat, 
mundurek czarny. 

Podając powyższe do wiadomości Urząd Wo- 
jewódzki prosi o zarządzenie poszukiwania w/w. 
i powiadomienie Starostwa Powiatowego Łuni- 
nieckiego w czasie ujawnienia miejsca pobytu po- 
szukiwanego. 


9. Nr. OC. II. 6:23. Rejonowy lekarz wete- 
rynarii, zamieszkały w Uniejowie pow. tureckie- 
go, wojew. łódzkiego, zagubił pieczęć okrągłą, 
metalową z napisem „Niewiesz pow. Turek lek. 
wet.“ 

Urząd Wojewódzki, podając powyższe do 
wiadomości, prosi o wydanie stosownych zarzą- 
dzeń, mających na celu uniknięcie ewent. nadu- 
żyć, oraz odesłanie pieczęci w razie jej odnale- 
zienia do Starostwa Powiatowego w Turku. 


10. Nr. OC. II. 6/21. Wójt gminy Dąbrowa 
Zielona, pow. radomszczańskiego zagubił w dniu 
2. X. 1937 r. metalową pieczęć urzędową z napi- 
sem „Zarząd Gminy w Dąbrowie Zielonej po- 
wiat radomszczański. 

Uprasza się o wydanie stosownych zarządzeń, 
mających na celu zapobieżenie ewentualnym na- 
dużyciom i odesłanie pieczęci w razie jej odnale- 
zienia Wydziałowi Powiatowemu w Radomsku. 


11. Nr. OC. II. 6/25. Sołtysi gromad: 1) Zul- 
nia, gm. Stepańskiej, pow. kostopolskiego i 2) 
Złazne, gm. Derażeńskiej, pow. kostopolskiego, 
zagubili odznaki sołtysowskie*. 

Urząd Wojewódzki podając powyższe do wia- 
domości, prosi o wydanie stosownych zarządzeń, 
mających na celu zapobieżenie ewentualnym na- 
dużyciom i odesłanie odznak w razie ich odnałe- 
zienia Starostwu Powiatowemu Kostopolskiemu. 


VI 
PUBLIKACJE INNYCH WŁADZ I URZĘDÓW. 
481. 


OGŁOSZENIE 
ZARZĄDU MIEJSKIEGO W ŁODZI 


z dn. 28. XII 1987 r. Nr. dz, III. Og. 11/51, 52 i 53-37 
o odebraniu pism. 


Na podstawie art. 151 Ordynacji Podatkowej 
(Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 14, poz. 134) Zarząd 
Miejski wzywa niżej wymienionych do zgłosze- 
nia się w biurze Wydziału Podatkowego przy ul. 
Żawadzkiej Nr. 1, front, II piętro, pok. 12, celem 
odbioru pism, nadesłanych przez 


5 Urząd Skarbowy w Łodzi: 


a) nakazy płatnicze na państwowy podatek 
dochodowy na rok 1937. 
Nr. ks. b. 
3701. Adamski Bolesław, Rybna 14 
567. Ajchler Robert, Limanowskiego 53 


Nr. 28 


115. Bartosik Eugenia, Zgierska 144 

143. Benke Otto, Limanowskiego 94 

399. Cobel Oskar, Włodzimierska 80 

3591. Fabiszewska Stanisława, Wapienna 6 
3593. Felczak Apolonia, Limanowskiego 19 
730. Frydrych Chil, Limanowskiego 26 
3706. Fuks Liba, Limanowskiego 28 

842. Goltz Herman, Limanowskiego 72 
3601. Gottesdiener Zelman, Limanowskiego 82 
1110. Herberg Karolina, Lotnicza 82 

1304. Jaroszyńska Marianna, Lutomierska 13 
3762. Klajnberg Jankiel, Limanowskiego 31 
3829. Kolf Rachmil, Zgierska 44 

3830. Konicepol Ruchla, Zgierska 10 

3564. Kowalska Irena, Napiórkowskiego 88 
3767. Kulisz Ilona, Limanowskiego 168 
2380. Majerczak Juda, Bazarna 9 

1958. Majlech Berek, Zgierska 24 
3842. Pintera Antoni, Limanowskiego 107 
3723. Sieradzka Hendla, Limanowskiego 8 
2696. Sieradzki Lucjan, Limanowskiego 135 
3574. Śliwkowicz Liba, Limanowskiego 6 
3576. Szlamowicz M., Rybna 15 
3042. Tabacznik Motyl, Drewnowska 23 
3113. Twierdzański Nestor, Srebrzynska 89 
3122. Urbajtel Abram, Wesoła 4 
3125. Urbinder Sura, Zgierska 28 
3681. Wadowski Srol, Bazarna . 
3182. Wajsberg Małka, Limanowskiego 14 


3800. Wolman Ruda, Rybna 12a 
3805. Zysblat Abe, Krótka 6. 


9 Urząd Skarbowy w Łodzi: 


b) nakazy płatnicze na państw. pod. prze- 
mysł. od obrotu za 1938, 1934 i 1986 r. 
Nz k 5 
1669. Nosek Abram, Piotrkowska 22 
3054. Altman Chana Rywka, Piłsudskiego 54 
278. Brygiel Mordka, Lipowa 36 
3052. Eliasz Hersz, Piotrkowska 34 
1130. Kloc Morduch, Cegielniana 3 
1415. Lindenbaum Gitla, Kamienna 9 
1574. Michałowicz Menachem, Św. Jakóba 14/16 
2993. Popowska Sura, Narutowicza 40 
3074. Tytuniewicz Hersz, Kilińskiego 50 
2664. Zelinger Abram, Cegielniana 10 
2875. Zylbersztajn Izrael, Piotrkowska 28. 


14 Urząd Skarbowy w Łodzi: 
c) nakaz płatniczy na państwowy podatek 
obrotowy na rok 1936. 
Nr. k. b. 
2645. Klajman Guta, Gdańska 17. 


Po upływie czterech tygodni od daty ukaza- 
nia się niniejszego ogłoszenia w Łódzkim Dzien 
niku Wojewódzkim doręczenia uważa sic za 
uskutecznione. 


Łódź, dn. 28 grudnia 1937 r. 
w". Zarząd Miejski w Łodzi. 


Łódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. 481, 482 
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OGŁOSZENIE 
ZARZĄDU MIEJSKIEGO W ŁODZI 


z dnia 30 grudnia 37 roku 
o odebraniu pism. 


Na podstawie art. 151 Ordynacji Podatkowej 
(Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 14, poz. 134) Zarząd 
Miejski wzywa niżej wymienionych do zgłosze- 
nia się w biurze Wydziału Podatkowego przy 
ulicy Zawadzkiej Nr. 1, front, II piętro, pok. 12, 
celem odbioru pism, nadesłanych przez: 


2 Urząd Skarbowy w Łodzi: 
a) nakazy płatnicze na państwowy podatek 
dochodowy na rok 1937. 
Nie er iok fm 
6005. Poznański Chaim M., Nowomiejska 26 
3249. Praszkier Juda Aria, 1l-go Listopada 7 
5921. Joskowicz Herszlik, Al. I Maja 35 
1281. Gorzka Helena, Jerzego 11 
5877. Erlich Josek, Stodolniana 10 
603. Czerniejewski Zygmunt, Racławicka 56 
4414. Wajchselfisz Dawid, Zakątna 9 
2589. Lipszyc Ruchla Łaja, Lipowa 3 
4119. Szterenberg Motel, Nowomiejska 28 
4124. Sztark Izrael, Nowomiejska 18 
5962. Langleben Abram, Nowomiejska 26 
2085. Kochański Mojsze, 11 Listopada 40 
5920. Jakubowicz Szulim, Nowomiejska 10 
5916. Herszkowicz Aron, Zawadzka 21 
5911. Gryner Abram, 11 Listopada 77 
1308. Goździk Moszek Wolf, Gdańska 4 
5899. Gageneszwili Zachariasz, 11 Listopada 24 
941. Frenkiel Abram, Zawadzka 17 
5868. Cwajhaftig Szyja, 11 Listopada 41 
501. Całka Salomon, 11 Listopada 69 
. Byszkowicz Guta, Zawadzka 9 
. Bielewski Józef, 11 Listopada 46 
. Baren Estera, Zawadzka 25 
. Amszezonowska Mindla, Gdańska 16 
74. Aleksandrowicz Waleria, Ogrodowa 32 
. Lederman Abram, 11 Listopada 20 
Krygier Bolesław, 11 Listopada 78 
. Rozenberg Sura, 11 Listopada 3 
. Radoszycki Dawid, Pl. Wolności 5 
. Wajser Chil, Nowomiejska 26 
. Jakubowicz Rywka, Nowomiejska 10 
. Berkowicz Syna Josek, Podrzeczna 14 
. Beszłater Artur, Gdańska 21 
. Wajsdorf Chaim, 11 Listopada 49 
. Moszkowicz Lejbuś Ch., Drewnowska 32 
. Zajdler Majer, 11 Listopada 6 
. Bromberg Ruchla Łaja, 11 Listopada 3 
. Chrzanowicz Szaja Moszek, Gdańska 11 
. Unger Abram, 11 Listopada 58 
3. Kamiński Boruch Dawid, Miełczarskie- 
go 33 
26:14. Łęszycki Moszek, 11 Listopada 53 
6284. Presburger Abram, Pl. Wolności 7 
1268. Gołąb Jehuda Lajb, P1. Wolności 5 
6250. Judenherc Moszek S., Drewnowska 24 
6061. Rajzman Chaim, Podrzeczna 12 
6275. Mejernolc Nusen Chil, Podrzeczna 5 
261. Bielawski Ojzer, 11 Listopada 58 


am” 


Er. k. b. 
5281. Skosowski Hersz, 11 Listopada 33 
5252. Ferster Wolf, Al. I Maja 51 
5250. Wald Jakób, Al. I Maja 49 
0331. Lipszyc Berek, Podrzeczna 14 
5820. Szylik Mendel, Żeromskiego 4 
0624. Jastrząb Rafał, Zawadzka 27 
1708. Jakobson Dawid, Gdańska 12 
5132. Erlich Moszek, 11 Listopada 79 
5986. Miodowski A., Zachodnia 34 
2715. Markowicz Zelma, Zachodnia 39 
6422. Ginter Hilel, Mielczarskiego 23 
2919. Najmark Michał, 11 Listopada 44 
2442, Lesman Gitla Fajga, Al. I Maja 39 
6448. Karmioł Abram, Al. I Maja 77. 
b) zawiadomienie o odrzuceniu odwołania: 
z dnia 20.12. 1937 r. Szmuszkowicz Izreal, Gdań- 
ska 11. 
c) orzeczenia karne: 
Nr. rej. k. 
1957. Czerniejewski Zygmunt, Radwańska 56 
75. Chrzanowicz Szaja M., Gdańska 11 
79. Waks Berek, P]. Wolności 2 


9 Urząd Skarbowy w Łodzi: 

De k. le. 

14. Adler Chaim-Wolf, Kilińskiego 50 
4403. Benet Szprinca-Nacha, Kamienna 4 
110. Baumac Izrael, Cegielniana 17 
4406. Coeler Jojne, Piramowicza 8 

454. Cyjer Lajb, Piotrkowska 26 

554. Dorembus Ezra, Kamienna 22 

677. Fajgenbaum Luzer, Południowa 23 
4425. Halpern Pesa, Kilińskiego 41 
1215. Hamburg Ewa, Cegielniana 18 
1315. Chęcińska Tauba, Cegielniana 16 
4428. Hirsz Eliasz, Cegielniana 41 
1368. Horowicz Wolf, P. O. W. 7 
4046. Ingber Kielcia, Piotrkowska 34 
1509. Kahne Moszek-Aron, Piłsudskiego 58 
4442. Kohn Moszek-Aron, Piłsudskiego 58 
4455. Kowalczyk Antoni, Narutowicza 26 
4445. Krygier P., Piotrkowska 38 
1850. Laskier Nuchim Chask., Piłsudskiego 57 
4410. Lewkowicz Chaim, Piłsudskiego 57 
1942. Liberman Chil Józef, Piłsudskiego 45 
4465. Lipszyc A. B., Narutowicza 30 
4510. Matuszek Szamsze, Piłsudskiego 51 
4487. Rajchkind Wolf, Cegielniana 38 
2638. Rotenberg Icek, Piłsudskiego 27 
4505. Rozenholc Chana, Cegielniana 31 
2751. Rozensztrauch Pola, Zachodnia 17 
2831. Salomonowicz Szmul Hil., Kilińskiego 44 
2852. Sendowski Berek, Południowa 5 
4247. Szwarc Chana. Narutowicza 18 
4248. Szwarc Sala, Cegielniana 29 
4253. Tauman Icek, Kilińskiego 32 
4255. Tenenbaum Liba, Piłsudskiego 72 
3262. Trenkler Robert, Cegielniana 31 
4388. Zalcberg Rywka, Piłsudskiego 56 
3724. Zabner Fela, Piotrkowska 18 

219. Birencwajg Abram. Piłsudskiego 74 
1682. Kohn Pinkus, Piłsudskiego 50 
4441. Kuperberg Fajga, Cegielniana 35 
2378. Perel Chana, Cegielniana 14 
4476. Perłowicz Brajma, Piłsudskiego 21 
4572. Rozenstein Mojżesz, Cegielniana 3 


Łódzki Dziennik Woje wuuznu. Poz. 482, 483, 484 


Nr. 28 


4523. Wajnberg Ita Mirla, Cegielniana 35 
3380. Wajnbaum Chana. P. O. W.5 
Po upływie czterech tygodni od daty ukaza- 
nia się niniejszego ogłoszenia w Łódzkim Dzien- 
niku Wojewódzkim doręczenia uważa się za 
uskutecznione. 
Zarząd Miejski w Łodzi. 


485. 
OGŁOSZENIE 
ZARZĄDU MIEJSKIEGO W ŁODZI 
z dnia 20 grudnia 1937 roku. 
o nowych znaczkach miejskiej opłaty adiministr. 

Zarząd Miejski w Łodzi podaje niniejszym 
do publicznej wiadomości, że z dniem 2 stycz- 
nia 1938 r. będą wprowadzone nowe znaczki 
miejskiej opłaty administracyjnej wartości: 
zł. 5, zł. Ż, zł. 1, zł. 0.60, zł. 0.50 i zł. 0.20. 

Osoby, posiadające zapas nieużytych znacz- 
ków miejskiej opłaty starej edycji, mogą wy- 
mienić je na znaczki nowej edycji tej samej 
wartości wyłącznie w ciągu miesiąca stycznia 
1958 roku. 

W tym celu należy zgłosić się do Głównej 
Rasy Miejskiej, Plac Wolności 14, w podwórzu, 
okienko nr. 2, i wypełnić otrzymany tamże dru- 
czek, po czym znaczki wymieniane będą na nowe 
za zwrotem dawnych. 

Zarząd Miejski w Łodzi. 


484. 


OGŁOSZENIE 
ZARZĄDU MIEJSKIEGO W PIOTRKOWIE 
TRYBUNALSKIM 
o przystąpieniu do sporządzenia ogólnego planu 
zabudowania m. Piotrkowa-Tryb. 

Przystępując na podstawie art. 21 ust. (1) 
lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z dn. 16 lutego 1928 o prawie budowlanym 
i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P, Nr. 23. 
poz. 202 z r. 1928) w brzmieniu Ustawy z dnia 
i4 lipca 1936 (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 405 z ro- 
ku 1936) — do sporządzenia ogólnego planu za- 
budowania m. Piotrkowa-Tryb., obejmującego 
cały obszar miasta w granicach administracyj- 
nych — Zarząd Miejski podaje powyższe zgod- 
nie z art. 25 cytowanego rozporządzenia do pu- 
blicznej wiadomości. 

Z treścią mającego być sporządzonym proje- 
ktem ogólnego planu zabudowania miasta 
Piotrkowa zainteresowani mogą zaznajamiać się 
w Wydziale Technicznym Zarządu Miejskiego 
w okresie od dnia 3 stycznia do 3 lutego 1938 r. 
w godz. 10—12 codziennie z wyjątkiem niedziel 
i świąt. 

W okresie od dn. 3 lutego 1938 r. do dnia 3 
marca tegoż roku zainteresowani mogą zgłaszać 
do Zarządu Miejskiego w Piotrkowie wnioski, 
dotyczące wymienionego wyżej ogólnego planu 
zabudowania m. Piotrkowa. 

Prezydent miasta: 


(—) Stefan Fiszer. 


-rma 
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Dział nieurzędowy. 


WYDAWNICTWA. 


„Przewodnik dla sołtysów i radnych gromadz- 
kich na rok 1938“ St. Podwiński i P. Typiak. 


Związek Zaw. Pracowników Samorządu Te- 
rytorialnego wydał piąty rocznik „Przewodnika 
dla sołtysów i radnych gromadzkich na r. 1938“. 

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych Nr. 38 z dn. 10. XII 37 r. zawiera 
następującej treści zalecenie „Przewodnika“ do 
użytku związków samorządowych: 

„Nakładem Związku Zawodowego Pracow- 
ników Samorządu Terytorialnego R. P. (War- 
szawa, Al. Jerozolimska 85) ukazał się V rocz- 
nik „Przewodnika dla sołtysów i radnych 
gromadzkich na rok 1938“, w opracowaniu 
Stanisława Podwińskiego Naczelnika, Wy- 
działu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Piotra Typiaka, Naczelnika Wydziału Sta- 
nisławowskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

„Poradnik“ zawiera szereg artykułów, prze- 
gląd najważniejszych obowiązków sołtysa, 
ustawę o szkolnictwie leśnym i polnym, po- 
radnik w sprawach gromadzkich, statystykę 
oraz dział kalendarzowy (terminy czynności 
sołtysów) i informacyjny. 

Wydawnictwo zaleca się do użytku związ- 
ków samorządowych: 

Uwaga: cena 80 gr.“ 

Doceniając wpływ podobnych wydawnictw, 
będących dla sołtysów źródłem wiedzy o zakre- 
sie i rodzaju pracy w gromadach zaleca się sa- 
morządom powiatowym i gminnym korzysta- 
nie z „Przewodnika“ jako podręcznika pracy 
w gromadach, służącego jako lektura i mogące- 
go być zarazem informatorem praktycznym. 


OGŁOSZENIE. 


Łódzkie Tow. Zwalczania Raka, powołując 
się na pozwolenie Urzędu Wojewódzkiego w Ło- 
dzi z dnia 30. IX 1937 r. za L. SPB. II 10/64 po- 
niżej podaje wynik zbiórki pieniężnej, która od- 
była się dnia 31.X 1937 r. na terenie wojewódz- 
twa Łódzkiego z okazji „Dnia Przeciwrakowe- 
go“: 


zebrano zł. 1922.70 gr. 
wydatkowano zł. 575.57 gr. 
nadwyżka zł. 1347.13 gr. 


która całkowicie została przeznaczona na zakup 
radu. 

OBWIESZCZENIE 
Przewodniczącego Centralnej Komisji Oszczęd- 
nościowo - Oddłużeniowej dla Samorządu przy 

Ministrze Skarbu w Warszawie. 


Prostując omyłkę pisarską w ogłoszonym 
N-rze 21 Łódzkiego Dziennika Wojewódzkiego 


z dn. 15 września 1937 r. postanowieniu Central- 
nej Komisji Oszczędnościowo - Oddłużeniowej 
dla Samorządu z dnia 20 kwietnia 1937 r. w spra- 
wie oddłużenia gminy miasta Rudy Pabianickiej 
stwierdzam, że ust. 1 wymienionego wyżej po- 
stanowienia odnosi się do wierzyciela Antoniego 
Kilanowskiego zam. w Łodzi. 
Warszawa, dnia 15 listopada 1937 r. 


Przewodniczący: 
(O Dr. M. Jaroszyński 


Sekretarz Generalny: 
(—) Michał Kaczorowski. 


POSTANOWIENIE 


Centralnej Komisji Oszczędnościowo - Oddłuże- 
niowej dla Samorządu przy Ministrze 
Skarbu w Warszawie. 


Centralna Komisja Oszczędnościowo-Oddłu- 
żeniowa dla Samorządu na posiedzeniu w dniu 
26 listopada 1937 r. wobec wycofania sprzeci- 
wów wniesionych przez Zarząd Miejski miasta 
Radomska i Rabina Najkrona w Radomsku 
przeciwko planowi oddłużenia gminy miasta Ra- 
domska uchwalonemu przez Centralną Komisję 
Oszczędnościowo-Oddłużeniową dla Samorządu 
na posiedzeniu w dniu 16 marca 1937 r., stwier- 
dza na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 24. X. 1934 roku (Dz. U. R.P. Nr. 94, 
poz. 846) w brzmieniu dekretu Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 14. XI. 1935 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 82, poz. 506), że plan oddłużenia gminy mia- 
sta Radomska ogłoszony w N-rze 10 Łódzkiego 
Dziennika Wojewódzkiego z dnia 15 maja 1937 r. 
jest prawomocny i stanowi układ ubowiązujący 
strony jak układ w sądowym postępowaniu 
układowym. 


Warszawa, dnia 26 listopada 1937 r. 
Przewodniczący: 
(—) Dr. M. Jaroszyński. 


Sekretarz Generalny: 
(—) Michał Kaczorowski. 


POSTANOWIENIE 
Centralnej Komisji Oszczędnościowo - Oddłuże- 
niowej dla Samorządu przy Ministrze Skarbu 
w Warszawie. 


Centralna Komisja Oszczędnościowo-Oddłu- 
żeniowa dla Samorządu na posiedzeniu w dniu 
26 listopada 1937 r. po ustaleniu, że przeciwko 
uchwalonemu przez Centralną Komisję Oszczę- 
dnościowo-Oddłużeniową dla Samorządu nowe- 
mu planowi oddłużenia gminy miasta Bełchato- 
wa nikt z interesowanych nie wniósł sprzeciwu, 
stwierdza na podstawie przepisu art. 21 ust. 1. 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dn, 24. X. 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846) 
w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospo- 
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litej z dnia 14. XI 1935 r. (Dz. U. R P. Nr. 82, 
poz. 506), że plan oddłużenia gminy miasta Beł- 
chatowa, ogłoszony w N-rze 15 Łódzkiego Dzien- 
nika Wojewódzkiego z dnia 15 lipea 1937 r. jest 
prawomocny i stanowi układ obowiązujący stro- 
ny jak układ w sądowym postępowaniu ukła- 
dowym. 


Warszawa, dnia 26 listopada 1937 r. 


Przewodniczący: 
(—) Dr. M. Jaroszyński. 


Sekretarz Generalny: 
(7 MichałKaczorowski. 


OGŁOSZENIE 
WIĘZIENIA W PIOTRKOWIE, 


z dnia 16. XII. 1937 roku. 


Więzienie w Piotrkowie zakupi w drodze nie- 
ograniczonego przetargu na czas od dnia 1 sty- 
cznia 1938 roku do dnia 31 marca 1938 roku: 


1) żyta jednolitego suchego 30.000 kg., 2) ję- 
czmienia 350 kg., 3) owsa 3.000 kg., 4) grochu 
polnego Folgiera 2.200 kg., 5) fasoli kolorowej 
1100 kg. 6) kaszy jęczmiennej 1.200 kg.. 7) pę- 
czaku 2.000 kg., 8) mąki żytniej, pytlowej 650/0 
800 kg., 9) mąki żytniej, sitkowej 82%, 1.100 kg., 
10) mąki pszennej gryskowej 2.500 kg.. 11) cu- 
kru 1.000 kg., 12) soli szarej 2.500 kg., 13) bułek 
780 kg., 14) mięsa wołowego 1.600 kg., 15) słoni- 
ny grzbietow. 3.100 kg., 16) mleka pełnotłustego 
3.000 litr. 17) masła 55 kg., 18) jaj 450 szt., 
19) cykorii 100 kg., 20) pieprzu 10 kg., 21) liści 
laurowych 2 kg., 22) herbaty 3 kg., 23) drzewa 
suchego 1.000 kg., 24) siana pastewnego 2.600 kg. 
25) słomy żytniej prost. 5.000 kg. 


Artykuły winny być dostarczone pierwszej 
jakości. 

Oferty z dołączeniem kwitów na wpłacone 
do Kasy I Urzędu Skarbowego w Piotrkowie na 
rachunek sum depozytowych tut. więzienia wa- 
dium w wysokości 30/0 wartości zaofiarowanej 
dostawy, należycie opieczętowane i zalakowane, 
z napisem: „Oferta na dostawę artykułów żyw- 
nościowych', należy przesłać do dnia 5 stycznia 
godz. 10 rano do więzienia w Piotrkowie, po- 
czem nastąpi komisyjne otwarcie ofert. 


W razie nieosiągnięcia odpowiedniego rezul- 
tatu, Przewodniczący może wezwać oferentów 
do przetargu ustnego. Oferenci mogą być obe- 
cni przy otwarciu ofert. Więzienie niezależnie 
od zaoferowanych cen, zastrzega sobie prawo 
wyboru oferenta, oraz zwiększenia lub zmniej- 

"szenia dostawy. 


Informacyj o szczegółowych warunkach prze- 
targu udziela Kierownik Działu Gospodarczego 
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więzienia w Piotrkowie w godzinach urzędo- 
wych. 
Naczelnik więzienia: 
(—) Fr. Gielniewski 


Podkomisarz Str. Więź. 


OGŁOSZENIE. 
z dnia 30 grudnia 1937 r. 


Zarządy Więzień łódzkich zakupują w drodze 
przetargu nieograniczonego: żyta 45.000 kg., mąki 
żytniej-pytlowej 70%/, 4.900 kg., mąki pszennej 
650/, 4.600 kg., pęczaku 3.800 kg., jęczmienia 
1.700 kg., grochu 4.200 kg., ryżu „Burma“ 70 kg., 
kaszy manny 120 kg., kaszy jęczmiennej 50 kg., 
kaszy gryczanej 50 kg., kaszy perłowej 40 kg., 
kaszy krakowskiej 20 kg., kaszy owsianej 20 kg., 
słoniny niesolonej 3.700 kg., mięsa wołowego 
z kością 2,850 kg., mięsa wieprzowego z kością 
100 kg., mięsa siekanego 60 kg. mleka 2,300 li- 
trów, bułek 280 kg., jaj 1.200 szt., masła 37 kg., 
cebuli 580 kg., soli szarej 3.100 kg., soli białej 
200 kg., cukru kryształu 1.500 kg., cykorii 150 
kg., herbaty 6 kg., pieprzu 5 klg., liści laurowych 
4 klg. 


Oferty w zalakowanej kopercie z napisem 
„Oferta na dostawę artykułów żywnościowych“ 
należy składać w więzieniu w Łodzi, ul. Gdań- 
ska do dnia 15 stycznia 1938 r., w którym to dniu 
o godz. 10-ej nastąpi komisyjne otwarcie ofert. 
Wszelkich informacyj udziela naczelnik więzie- 
nia przy ul. Gdańskiej — podkomisarz Jan Ro- 
man. 


OGŁOSZENIE. 


Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi niniejszym 
unieważnia: 

a) jeden kwitariusz kasowy do inkasowania na- 
leżności na rzecz b. Kasy Chorych, zawiera- 
jacy pokwitowania od Nr. 2401 do Nr. 2500, 
przy czym ostatnie ważne pokwitowanie zo- 
stało wydane w dniu 15 grudnia 1937 roku za 
Nr. 2406 na zł. 8.84; 


b) jeden kwitariusz kasowy do inkasowania na- 
leżności na rzecz Ubezpieczalni Społecznej 
w Łodzi, zawierający pokwitowania od Nr. 
380.101 do Nr. 380.200, przy czym ostatnie 
ważne pokwitowanie zostało wydane dnia 17 
grudnia 1937 r. za Nr. 380.176 na zł. 11.34. 

Powyższe kwitariusze wraz z teczką i innymi 
dowodami zaginęły w dniu 17 grudnia 1937 r. 


Dyrektor: 
(— Inż. St Waligórski. 
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OBWIESZCZENIE. 

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim 
w Kaliszu obwieszcza, że na dzień 7 kwietnia 
1938 roku wyznaczony został termin pierwiast- 
kowej regulacji hipotecznej dla nowoutworzo- 
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kowa, gminy Kościelec, powiatu kaliskiego, wy- 
kazanych na planie i w dowodach pomiarowych, 
sporządzonych w roku 1931 przez mierniczego 
przysięgłego Nawrockiego, które z tytułu posia- 
dania zapisane zostały na rzecz osób niżej wy- 


scalonych wsi Susz-  mienionych: 


gruntów 


nych kolonij 


C Aa CA RÓ z pame 


| AZ 


os Nazwisko i imię posiadacza kolonii MikBefy POZ 
porz. p a działek | działek w ha 
1 Wasik " Tomasz i Retai o, małżonkowie 103, 11, 46 21,3820 
2 Szymańscy Piotr i Stanisława, Kornaccy Kon- 
| stanty i Wiktoria, Kryszczyński Antoni . 10, 47, 102 10,5634 
3 Głębiccy Władysław i Wiktoria, Jakubosz Kon- 
stanty i Michalina d 9, 48, 101 10,7090 
4 | Mikołajczyk Stanisław i e a maii 5, 15, 49, 97 21,1194 
5 Sobusiak Andrzej i Władysława małż. sukc. po 
Franciszku i Antoninie Sobusiak . 8, 13, 50, 100 14,5849 
6 Pawlak Franciszek i Antonina małż. 7, 51, 99 | 7,7537 
7 Gorzkiewicz Ludwik i Marianna małż. . 6, 14, 52, 98 14,5321 
8 Wojtysiak Andrzej i Michalina małż. 4, 53, 96 7,0368 
9 Kornaccy Stanisław i Katarzyna mał. 1, 2, 3, 54, 95 21,5482 
10 Machowczyk Wojciech i Marianna małż. 25, 61 6,0711 
11 Kucińscy Marcin i Józefa małż. 33, 23, 60 i 5,5906 
12 Talar Walenty sukc. Talar Katarzyny 34, 74, 62, 30 10,2297 | 
13 Ćmiel Wiktoria sukc. Jana Čmiela 35, 26, 59 | 5,3094 
14 Wytwer Franciszek i Stanisława małż. . 12, 56 6,8490 
15 Płócienniczak Józef i Józefa małż. . - | 36, 58 5,7441 
16 Kucner Stefan i Władysław małż. . . . . 40, 70, 57 6,7340 
17 Pasik Ignacy i Stanisława małż. $ 31, 63 6,1971 
18 Dudczak Michał i Pelagia małż. 16, 55 | 5,2770 | 
19 Dominiak Ignacy i Antonina małż. . 28, 64 5,5876 i 
20 Marciniak Szczepan i Wiktoria małż. 22, 65 5,4809 
| 21 Wypych Michał i Apolonia małż. 24, 66 6,7309 
22 Cymer Józef i Stanisława małż. 29, 67 8,1611 
23 Machowczyk Stanisław i Anna małż 27, 68 6,5854 
24 Kałużna Marianna h 87 5,0619 
25 Michalak Franciszek i SS ma M 86 4,0603 
26 Mokszan Walenty i Stanisława małż. 84, 91 3,5495 
27 Panfil Wiktoria 90, 83 3,7200 
28 Mielczarek Józef i Mariik ma 92, 82 3,5090 
29 Figiel Jakób i Marianna małż. 81, 45 3,5975 
30 Bukowski Michał 85 2,8358 
31 Sztorch Antoni i Stanisława mita 75, 39, 69 6,4772 
32 Bartoszczyk Michał i Marianna małż. 71, 38, 94 | 4,0276 
33 Kubiak Mikołaj i Marianna małż. 44, 80 3,5304 
34 Machowczyk Michał i Stanisława małż. 79, 43 3,2597 
35 Waliszewscy Stanisław i Wiktoria małż. SM, EW 4,4:94 
36 Grzelaczyk Jakób i Anna małż. . . . . | 42, 78 j 4,0271 
37 Dudczak Szczepan mo”. 73, 93 9,5243 
38 Marciniak Stanisław i Marianna 88, 76 4,0206 
39 Kowalewscy Józef i Petronela małż 72, 89, 41 3,8898 
40 Wspólnota > WE PĘSE i 22 3300 


Kalisz, dnia 24 grudnia 1937 roku. 


W terminie powyższym osoby interesowane 
Pisarz hipoteczny: 


ky zgłosić swoje prawa, pod skutkami pre 
SN 
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OBWIESZCZENIE. 


Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego m. Kalisza 
w myśl § 82 Ustawy T-wa niniejszym zawiadamiam, że 
niżej wymienione nieruchomości w Kaliszu, Kleczewie. 
Sieradzu, Słupcy. Wieluniu, Wieruszowie i Stawiszy- 
nie, obciażone pożyczkami Towarzystwa za zaległe raty 
będą sprzedawane przez publiczną licytację 

Zbiory objaśnień i warunków licytacyjnych doła- 
czone są do odnośnych ksiąg hipotecznych 

Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie. 


1) Nr. 514c Kalisz, ul. T. Kościuszki. Nieumorzona 
pożyczka 2.059.84 zł. Zaległości oprócz kosztów egze- 
kucji 342.97 zł. Vadium 700 zł. Licytacja od sumy 
67.050 zł. w kancelarii Notariusza Karola Wysanow- 
dn. 1 marca 1938 roku. 


2) Nr. 40 Kalisz, ul. 6-go Sierpnia. Nieumorzone. 
pożyczka 44.700 zł. Zaległości oprócz kosztów egzeku- 
cji 5.271.65 zł. Vadium 5.800 zł. Licytacja od sumy 
67.050 zł. w kancelarii Notariusza Karoia Wyganow- 
skiego 8 marca 1938. 


3) Nr. 415 Kalisz, ul. Szopena. Nieumorzona poży- 
czka 72.900 zł. Zaległości oprócz kosztów egzekucji 
17.741.038 zł. Vadium 8.400 zł. Licytacja od sumy 
109.350 zł. w kancelarii Notariusza Bolesława Zawadz- 
kiego 3 marca 1938 r. 

R ZAGAD RP OJ 

4) Nr. 818 Kalisz, ul. Warszawska. 'Nieumorzona 
pożyczka 35.40U zł. Zaległości oprócz kosztów egzeku- 
cji 4.338.28 zł. Vadium 4.800 zł. Licytacja od sumy 
53.100 zł. w kancelarii Notariusza Mikoł:ja Zułkwy +4 
marca 1938 roku. 


5) Nr. 674 Kalisz, ul. Piaskowa. Nieumorzona po- 
życzka 38.566.866 zł. Zaległości oprócz kosztów egze- 
kucji 5.022.69 zł. Vadium 5.600 zł. Licytacja od sumy 
59.250 zł. w kancelarii Notariusza Karola Wyganow- 
skiego, 7 marca 1938 r. 


6) Nr. 609 I Nr. 3 Kalisz, ul. Długosza. Nieumorzo- 
na pożyczka 41.981 zł. 60 gr. Zaległosci oprócz kosztów 
egzekucji 4.615.87 zł. Vadium 5.200 zł. Licytacja od su- 
my 66.300 zł. w kancelarii Notariusza Jerzego Metel- 
skiego 7 marca 1938 r. 


7) Nr. 720 Kleczew, ul. Piaski Górne. Nieumorzo- 
na pożyczka 6.100 zł. Zaległości oprócz kosztów egze- 
kucji 893.95 zł. Vadium 1.300 zł. Licytacja od sumy 
10.050 zł. w kancelarii Wydziału Hipotecznego przy 
Sądzie Grodzkim w Słupcy przed Notariuszem Apoli- 
narem Szeluto 10 marca 1938 r. 


8) Nr. 341 Sieradz, ul. Rynek. Nieumorzona poży- 
czka 25.000 zł. Zaległości oprócz kosztów egzekucji 
3.561 zł. Vadium 4.000 zł. Licytacja od sumy 37.500 
zł w kancelarii Wydziału Hipotecznego w Sieradzu 
przed Notariuszem Julianem Łempickim 14-g0 marca 
1938 roku. 


9) Nr. 754 Słupca, ul. Sukiennicza. Nieumorzona 
bożyczka 8.900 zł. Zaległości oprócz kosztów egzeku- 
cji 1.156.25 zł. Vadium 1.600 zł. Licytacja od sumy 
13.350 zł. w kancelarii Wydziału Hipotecznego w Słup- 
cy przed Notariuszem Apolinarem Szelutto 10 marca 
1938 roku. 


„ 10) Nr. 1 Wieluń, Plac Legionów. Nieumorzona po- 
życzka 28.000 zł. Załegłości oprócz kosztów egzekucji 
4.160.18 zł. Vadium 4.800 zł. Licytacja od sumy 42.000 
zł. w kancelarii Wydziału Hipotecznego w Wieluniu 
<w Notariuszem Zygmuntem Kulesza 18 kwietnia 
i r. 


11) Nr. 57 Wieluń, ul. Fabryczna. Nieumorzona 
pożyczka 33.707.70 zł. Zalegiości oprócz kosztów egze- 
kucji 4.468.23 zł. Vadium 5.200 zł. Licytacja od su- 
my 51.150 zt w kancelarii Wydziału Hipoteczn=so 
w Wieluniu przed Notariuszem Zygmuntem Kulesza. 
18 kwietnia 1938 r. 
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12) Nr. 148 Wieluń, ul. Kaliska. Nieumorzona po- 
życzka 86.156.30 zł. Zaległości oprócz kosztów egze- 
kucji 11.370.82 zl. Vadium 12.000 zł. Licytacja od su- 
my 131.406 zł. w kancelarii Wydziału Hipotecznego 
w Wieluniu przed Notariuszem Wacławem Różyckim 
18 kwietnia 1938 r. 


292 Wieruszów. ul. Rynek. Nieumorzona 
pożyczka 11.100 zł. Zaległości oprócz kosztów egzeku- 
cji 1.340.54 zł. Vadium 2.000 zł. Licytacja od sumy 
16.650 zł. w kancelarii Wydziaiu Hipotecznego w Wie- 
luniu przed Notariuszem Wacławem Różyckim 18-g0 
kwietnia 1938 r. 


13) Ne. 


14) Nr. 1120 Stawiszyn, ul. Konińska. Nieumorzo- 
na pożyczka 9.800 zł. Zaległości oprócz kosztów egze- 
kucji 2.156.49 zł. Vadium 2.800 zł. Licytacja od sumy 
14.700 zł. w kancelarii Wydziału Hipotecznego przy 
Sądzie Grodzkim w Kaliszu przed Notariuszem Ludwi- 
kiem Kleidinstem 14 marca 1938 r. 


WYCIĄG 


ze statutu Komunalnej Kasy Oszczędności 
Powiatu Piotrkowskiego w Piotrkowie Trybu- 
nalskim, uchwalonego przez Radę Powiatową 
w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 8-go lipca 
1937 roku zatwierdzonego decyzją Związku Ko- 
munalnych Kas Oszczędności w Warszawie z dn. 
24 listopada 1937 roku Nr. 42/5. 37 w związku 
z przepisami art. 7 i 89 rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 
1934 roku o komunalnych kasach oszczędności, 
(Dz. Ust. R. P. Nr. 95, poz. 860) oraz na podsta- 
wie $ 4. ustęp (1) punkt 1 rozporządzenia Mini- 
stra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 r. wydanego 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz- 
nych o związkach komunalnych Kas Oszczędno- 
ści (Dz. Ust. R. P. Nr. 56, poz. 410) w brzmieniu, 
ustalonym w $ 52 rozporządzenia Ministrów: 
Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości 
z dnia 16 marca 1937 roku o k. k. o. (Dz. Ust. 
R. P. Nr. 25, poz. 173). 

Na oryginale decyzji Związku Komunalnych 
Kas Oszczędności w Warszawie, zatwierdzającej 
statut, figurują, podpisy: Prezesa Związku Zy- 
smunta Chudzyńskiego i Dyrektora Związku, 
Józefa Rożkowskiego. 
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Statutem niniejszym rządzi się Komunalna 
Kasa Oszczędności Powiatu Piotrkowskiego 
w Piotrkowie Trybunalskim, założona przez 
Piotrkowski Powiatowy Związek Samorządowy 
w roku 1925, działająca początkowo pod firmą 
Kasa Oszczędności Powiatu Piotrkowskiego 
w Piotrkowie, a od 1 lutego 1929 roku do dnia 
wejścia w życie statutu niniejszego, pod nazwą 
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Piotrko- 
wskiego w Piotrkowie Trybunalskim na zasa- 
dzie statutu zatwierdzonego przez Wojewodę 
Łódzkiego decyzją z dnia 27 grudnia 1928 roku 
L. HI. 5806/5. G., a opublikowanego w Łódzkim 
i AM Wojewódzkim z dnia 1 lutego 1929 r. 
INGE, 5 


83. 
„Terytorialny zakres działania Kasy Oszczęd- 
ności obejmuje, jeżeli chodzi o obowiązek przyj- 
mowania wkładów oszczędnościowych, obszar 


Nr. 28 


Piotrkowskiego Powiatowego Związku Samorzą- 
dowego oraz obszar, na którym działają oddzia- 
ły lub zbiornice Kasy. 


85. 
Siedzibą Kasy jest Piotrków Trybunalski. 


g 6. 


Kasa używa pieczęci owalnej, zawierającej: 
herb Województwa Łódzkiego. 

W otoku herbu mieści się nazwa Kasy, usta- 
lona w $ 1. statutu niniejszego. Do czasu usta- 
lenia herbu Województwa Łódzkiego Kasa uży- 
wa pieczęci bez herbu. 


$7. 


Zadaniem Kasy jest rozwijanie w najszer- 
szych warstwach ludności zmysłu oszczędnościo- 
wego, ułatwianie gromadzenia oszczędności, go- 
spodarowanie nimi w sposób zapewniający cał- 
kowicie bezpieczeństwo złożonego kapitału i słu- 
szne odsetki, oraz popieranie produkcji przez 
udzielanie kredvtu najszerszym warstwom spo- 
łecznym. 58 


Piotrkowski Powiatowy Związek Samorzą- 
dowy jako Związek założycielski Kasy ponosi 
wobec osób trzecich odpowiedzialność jako po- 
ręczyciel za wszelkie zobowiązania Kasy. 


8 9. 
Kapitał zakładowy Kasy wynosi 100.000 zł. 


$ 10. 


Ogłoszenia Kasy powinny być wywieszane 
ha widok publiczny przez conajmniej 14 dni 
w lokalu Kasy, jej oddziałów. zbiornic, kanto- 
rów wymiany i zakładów zastawniczych (lom- 
bardy) oraz w lokalu urzędowym Piotrkowskie- 
go Powiatowego Związku Samorządowego. 


$ 13. 


Organami Kasy są: 

1) Rada Kasy jako organ stanowiący. 

2) Dyrekcja Kasy jako organ zarządzający i wy- 
konawczy, 

3) Komisja Rewizyjna jako organ kontrolujący. 


§ 14. 


Rada Kasy jest ciałem kolegialnym, składa- 
jącym się z przewodniczącego i 8-miu członków 
wybieranych na łat 3 przez Radę Powiatową 
piotrkowską. 

$ 20. 


Dyrekcja Kasy jest organem kolegialnym, 
składającym się z trzech członków. 

W skład Dyrekcji wchodzi dyrektor zarzą- 
dzający, jego zastępca oraz jeden członek dyre- 
kcji wybrany z poza personelu Kasy. 

Dyrektor zarządzający i jego zastępca powin- 
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ni być stale zatrudnieni w Kasie i posiadać kwa- 
lifikacje, przewidziane w $ 10. ust. (2) rozporzą- 
dzenia Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrz- 
nych i Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r. 
o komunalnych kasach oszczędności (Dz. U. R. 
P. Nr. 25 poz. 173). 

Dyrektora zarządzającego, jego zastępcę oraz 
członka Dyrekcji powołuje i odwołuje Rada Ka- 
sy. Wybór i odwołanie dyrektora zarządzającego 
podlega zatwierdzeniu przez Władzę Nadzorczą. 


§ 22, 


Dokumenty, mocą którvch Kasa zaciąga zo- 
bowiązania wobec osób trzecich oraz pełnomoc- 
nictwa, upoważniające do zaciągania takich zo- 
bowiązań i do działania w imieniu Kasy, powin- 
ny być zaopatrzone pieczęcią Kasy i podpisane 
przez dwie osoby wchodzące w skład Dyrekcji 
lub przez osoby, upoważnione do podpisywania 
zą Kasę; koniecznym jest jednak zawsze podpis 
Dyrektora zarządzającego lub podpis jego za- 
stępcy w przypadkach, określonych w $ 21 ust. 3 
statutu niniejszegc. 

$ 24. 


Piotrkowski Powiatowy Związek Samorzą- 
dowy sprawuje kontrolę nad Kasą za pośredni- 
ctwem Komisji Rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna jest organem kolegial- 
nym, składającym się z trzech członków oraz 
z dwóch zastępców, wybieranych przez Radę 
Powiatową Piotrkowską na jeden rok spośród 
lub spoza grona osób, wchodzących w skład or- 
ganów ustrojowych Piotrkowskiego Powiatowe- 
go Związku Samorządowego. 


$ 32. 


Kasa uprawniona jest do wykonywania tylko 
tych czynności, które są wymienione w statucie 
niniejszym lub za które uzyskała zezwolenie Mi- 
nistra Skarbu. 

$ 33. 


Do zakresu czynności Kasy należy: 


1) przyjmowanie w ramach przepisów za- 
wartych w $$ 38—54 statutu niniejszego — na 
książeczki oszczędnościowe terminowych i bez- 
terminowych wkładów oszczędnościowych; 


2) przyjmowanie na imienne książeczki 
wkładkowe lokat, w szczególności lokat instytu- 
cyj finansowych i ubezpieczeniowych; 


3) otwieranie i prowadzenie rachunków bie- 
żących o saldach kredytowych; 


4) udzielanie pożyczek za zabeznieczeniem 
hipotecznym: 


5) udzielanie pożyczek wekslowych í na 
skrypty dłużne z podpisami na wekslu lub skry- 
pcie conamniej trzech osób majątkowo odpo- 
wiedzialnych, przy czym warunek ten nie do- 
tyczy pożyczek udzielanych osobom prawa pu- 
blicznego; 


6) udzielanie pożyczek pod zastaw; 


SOW... 


a) książeczek oszczędnościowych, wysta- 
wionych przez komunalne kasy oszczę- 
dności, Pocztową Kasę Oszczędności, 
banki państwowe i komunalne i Gali- 
cyjską Kasę Oszczędności; 

b) papierów wartościowych posiadają- 
cych bezpieczeństwo prawne (pupilar- 
ne) i akcji Banku Polskiego do wyso- 
kości 750/, wartości giełdowej lub tar- 
gowej, nie wyżej jednak ich wartości 
imiennej. 

7) udzielanie kredytów w rachunkach bieżą- 
cych, zabezpieczonych hipotecznie papierami 
wartościowymi, bądź też w inny sposób, ustalo- 
nych w regulaminie o którym mowa w $ 37 sta- 
tutu; 


8) dyskontowanie weksli posiadających cha- 
rakter krótkoterminowy i pochodzących z obro- 
tu gospodarczego oraz zaopatrzonych conajmniej 
w dwa podpisy osób odpowiedzialnych mająt- 
kowo; 


9) dyskontowanie nie wcześniej jak na 6 mie- 
sięcy przed terminem płatności wypowiedzia- 
nych lub wylosowanych papierów procentowych 
wymienionych wyżej w p. 6 § niniejszego, oraz 
kuponów od tych papierów; 


10) załatwianie na zlecenie i rachunek osób 
trzecich inkasa weksli i innych dokumentów; 


11) kupno i sprzedaż na rachunek osób trze- 
cich papierów wartościowych, przy czym kupna 
dokonywa się po złożeniu potrzebnej gotówki, 
a sprzedaży po dostarczeniu papierów wartoś- 
ciowych; 


12) kupno i sprzedaż na rachunek własny 
papierów o stałym oprocentowaniu, posiadaja- 
cych bezpieczeństwo prawne (pubilarne). akcyi 
Banku Polskiego oraz akcyj i udziałów banków 
komunalnych; 


13) redyskontowanie posiadanych przez Ka- 
sę weksli w państwowych i komunalnych insty- 
tucjach finansowych oraz w Banku Polskim; 


14) zastawianie własnych papierów warto- 
ściowych i własnych wierzytelności nipotecz- 
nych; 


15) zaciąganie pożyczek po uzyskaniu zezwo- 
lenia Władzy Nadzorczej; 


16) umieszczanie wolnej gotówki: 


a) w bankach państwowych i komunal- 
nych, w Banku Polskim. w Pocztowej 
Kasie Oszczędności, tudzież w Galicyj- 
skiej Kasie Oszczędności oraz w Komu- 
nalnych Kasach Oszczędności za zgodą 
Związku Kas Oszczędności, 

w biletach i bonach skarbowych oraz 
w asygnalach kasowych Banku Gospe- 
darstwa Krajowego; 


b 


—- 


17) nabywanie i budowanie nieruchomości 
za zezwoleniem Władzy Nadzorczej dla własne- 
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go użytku z funduszu zasobowego i o szczegól- 
nym przeznaczeniu oraz z funduszu emerytal- 


nego; 


18) nabywanie nieruchomości w postępowa- 
niu egzekucyjnym w poszukiwaniu pretensyj 
Kasy oraz sprzedaż tych nieruchomości: 


19) dokonywanie przekazów i przelewów kra- 
jowych oraz wystawianie przekazów i akredy- 
tyw na instytucje kredytowe w których komu- 
nalnym kasom oszczędności wolno lokować fun- 
dusze, w granicach posiadanych przez klienta 
w Kasie funduszów; 


20) przyjmowanie na przechowanie papierów 
wartościowych i innych walorów; 


21) wynajmowanie schowków w skarbeu lub 
w szafach bezpieczeństwa; 


22) nabywanie wierzytelności hipotecznych, 
zabezpieczonych w sposób określony w $ 34 sta- 
tutu niniejszego oraz pozbywanie własnych wie- 
czytelności hipotecznych. 


§ 55. 


Majątek Kasy stanowią wszystkie należą 
do niej, jako osoby prawnej, nieruchomości, ru- 
chomości oraz fundusze i prawa. 

Majatek Kasy tworzy całość odrębną od ma- 
jątku Piotrkowskiego Powiatowego Związku 
Samorządowego i jest osobno administrowany. 


va 
,. 


Śl 


Nadzór państwowy nad Kasą sprawuje Mi- 
nister Skarbu działający w porozumieniu z Mi- 
nistrem Spraw Wewnętrznych. 

W granicach zleconych w rozporządzeniu Mi- 
nistra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 roku wydanym 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz- 
nych o Związkach Komunalnych Kas Oszczęd- 
ności (Dz. U. R. P. Nr. 56 poz. 410) bezposredni 
nadzór nad Kasą sprawuje Związek Kas Oszczę- 
dności. 


WYCIĄG 


ze statutu Komunalnej Kasv Oszczędności 
pow. Radomszczańskiego w Radomsku uchwa- 
lonego przez Radę Powiatowa w Radomsku 
w dniu 27, VIII. 1987 r.. zatwierdzonego decyzją 
Związku Komunalnych Kas Oszczędności w War- 
szawie dn. 17 XI 1937 r. Nr. 32/5/37 w związku 
z przepisami art. 7 i 89 rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 
1934 r. o komunalnych kasach oszczędności (Dz. 
Ust. R. P. Nr. 95, poz. 860) oraz na podstawie 
$ 4 ustęp (1) punkt 1 rozporzadzenia Ministra 
Skarbu z dnia 8 listopada 1936 r. wydanego w po- 
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
o związkach komunalnych kas oszczędności (Dz. 
Ust. R. P. Nr. 56 poz. 410) w brzmieniu, ustalo- 
nym w $ 52 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, 
Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 
16 marca 1937 r. o k. k. o. (Dz. Ust. R P. Nr. 25. 
poz. 173). 


Nr. 28 
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Na oryginale decyzji Związku Komunalnych 
Kas Oszczędności w Warszawie, zatwierdzającej 
statut, figurują podpisy: Prezesa Związku Zyg- 
munta Chudzyńskiego i Dyrektora Związku Jó- 
zefa Rożkowskiego. 


$ 1 ustęp 1. 

Statutem niniejszym rządzi się Komunalna 
Kasa Oszczędności powiatu Radomszczańskiego 
w Radomsku, założona przez Radotmszczański 
Powiatowy Związek Samorządowy w Radomsku 
w roku 1927, a działająca do dnia wejścia w ży- 
cie Statutu niniejszego pod nazwą Komunalna 
Kasa Oszczędności powiatu Radomszczańskiego 
w Radomsku na zasadzie Statutu zatwierdzone- 
go przez Wojewodę Łódzkiego dn. 28. 8. 1928 r. 
za L. S. M. 3170, a ogłoszonego w Łódzkim Dzien- 
niku Wojewódzkim Nr. 19 z dnia 15. XI. 1928 r. 


$ 3. 
Terytorialny zakres działania Kasy Oszczęd- 
ności obejmuje, jeżeli chodzi o obowiązek przyj- 
mowania wkładów oszczędnościowych, obszar 


powiatu Radomszczańskiego oraz obszar, na któ- 
rym działają oddziały lub zbiornice Kasy. 


$5. 
Siedzibą Kasy jest m. Radomsko 


$ 6. 

Kasa używa pieczęci owalnej, zawierającej 
herb Województwa Łódzkiego. W otoku herbu 
mieści się nazwa Kasy, ustalona w $ 1 statutu 
niniejszego. Do czasu ustalenia herbu Wojewódz- 
twa Kasa używa pieczęci bez herbu 


SEE 
Zadaniem Kasy jest rozwijanie w najszer- 
szych warstwach ludności zmysłu oszczędnościo- 
wego, ułatwiania gromadzenia oszczędności, go- 
spodarowanie nimi w sposób zapewniający cał- 
kowicie bezpieczeństwo złożonego kapitału i słu- 
szne odsetki, oraz popieranie produkcji przez 
udzielanie kredytu najszerszym warstwom spo- 
łecznym. 
$ 8. 


Radomszczański Powiatowy Związek Samo- 
rządowy jako Związek założycielski Kasy, pono- 
si wobec osób trzecich odpowiedzialność jako 
poręczyciel za wszelkie zobowiązania Kasy. 


Ś © 


Kapitał zakładowy Kasy wynosi zł, 50.000. 


$ 10. 

Ogłoszenia Kasy powinny być wywieszane 
na widok publiczny przez conajmniej 14 dni 
w lokału Kasy, jej oddziałów, zbiornie, kantorów 
wymiany i zakładów zastawniczych (lombar- 
dów) oraz w lokalu urzędowym Radomszczań- 
skiego Powiatowego Związku Samorządowego. 


Śsi3. 
Organami Kasy są: 

1) Rada Kasy jako organ stanowiący. 

2) Dyrekcja Kasy jako organ zarządzający i wy- 
konawczy. 


3) Komisja Rewizyjna jako organ kontrolujący. 
8 14 ustęp 1. 

Rada Kasy jest ciałem kolegialnym, składa- 
jącym się z przewodniczącego i ośmiu członków 
wybieranych na łat 3 przez Radę Powiatową. 

8 20 ustępy 1, 2, 3 i 4. 

Dyrekcja Kasy jest organem kolegialnym, 
składającym się z trzech członków. 

W skład Dyrekcji wehodzi dyrektor zarzą- 
dzający, jego zastępca oraz członek Dyrekcji. , 

Dyrektor zarządzający i jego zastępca po- 
winni być stale zatrudnieni w Kasie i posiadać 
kwalifikacje, przewidziane w $ 10 ust (2) rozpo- 
rządzenia Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrz- 
nych i Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r. 
o komunalnych kasach oszczędności (Dz. U. R. P. 
Nr. 25, poz. 173). 

Dyrektora zarządzającego i jego zastępcę oraz 
członka Dyrekcji powołuje i odwołuje Rada Ka- 
sy. Wybór i odwołanie dyrektora zarządzają- 
cego podlega zatwierdzeniu przez Władzę Nad- 
zorczą. 

s22; 

Dokumenty, mocą których Kasa zaciąga zo- 
bowiązania wobec osób trzecich oraz pełnomoc= 
nictwa, upoważniające do zaciągania takich zo- 
bowiązań i do działania w imieniu Kasy, po- 
winni być zaopatrzone pieczęcią Kasy i podpi- 
sane przez dwie osoby, wchodzące w skład Dy- 
rekcji lub przez osoby, upoważnione do podpisy- 
wania za Kasę; koniecznym jest jednak zawsze 
podpis dyrektora zarządzającego lub podpis jego 
zastępcy w przypadkach, określonych w $ 21, 
ust. 3 statutu niniejszego. 


$ 24 ustęp 1i 2. 

Radomszczański Powiatowy Związek Samo- 
rządowy sprawuje kontrolę nad Kasą za pośred- 
nictwem Komisji Rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna jest organem kolegial- 
nym, składającym się z trzech członków oraz 
z dwóch zastępców, wybieranych przez Radę Po- 
wiatową na jeden rok spośród lub poza grona 
osób, wchodzących w skład organów ustrojo- 
wych Radomszczańskiego Związku Samorządo- 
wego. 

8 G2 


Kasa uprawniona jest do wykonywania tylko 
tych czynności, które są wymienione w statucie 
niniejszym lub na które uzyskała zezwolenie 
Ministra Skarbu. 

S GB, 

Do zakresu czynności Kasy należy: 

1) przyjmowanie ~- w ramach przepisów za- 
wartych w $$ 38—54 statutu niniejszego — na 
książeczki oszczędnościowe terminowych i bez- 
terminowych wkładów oszczędnościowych; 

2) przyjmowanie na imienne książeczki 
wkładkowe lokat, w szczególności lokat iństytu- 
cyj finansowych i ubezpieczeniowych; 

3) otwieranie i prowadzenie rachunków bie- 
żących o saldach kredytowych; 

4) udzielanie pożyczek za zabezpieczeniem 
hipotecznym; 
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5) udzielanie pożyczek wekslowych i na 
skrypty dłużne z podpisami na wekslu lub skryp- 
cie co najmniej trzech osób majątkowo odpowie- 
dzialnych, przy czym warunek ten nie dotyczy 
pożyczek udzielanych osobom prawa publicz- 
nego. 

6) udzielanie pożyczek pod zastaw: 

a) książeczek oszczędnościowych, wystawio- 
nych przez komunalne kasy oszczędno- 
ści, Pocztową Kasę Oszczędności. banki, 
państwowe i komunalne i Galicyjską Ka- 
sę Oszczędności; 

b) papierów wartościowych, posiadających 
bezpieczeństwo prawne (pupilarne) i akcji 
Banku Polskiego do wysokości 750/0 war- 
tości giełdowej lub targowej, nie wyżej 
jednak ich wartości imiennej; 

7) udzielanie kredytów w rachunkach bie- 
żących, zabezpieczonych hipotecznie papierami 
wartościowymi, bądź też w inny sposób, usta- 
lony w regulaminie, o którym mowa w $ 37 sta- 
tutu; 

8) dyskontowanie weksli, posiadających cha- 
rakter krótkoterminowy i pochodzący z obrotu 
gospodarczego oraz zaopatrzonych co najmniej 
w dwa podpisy osób odpowiedzialnych mająt- 
kowo; 

9) dyskontowanie nie wcześniej, jak na sześć 
miesięcy przed terminem płatności wypowie- 
dzianych lub wylosowanych papierów procento- 
wych, wymienionych wyżej w p. 6 $ niniejszego, 
oraz kuponów od tych papierów; 

10) załatwianie na zlecenie i rachunek osób 
trzecich inkasa weksli i innych dokumentów; 

11) kupno i sprzedaż na rachunek osób trze- 
cich papierów wartościowych, przy czym kupna 
dokonywa się po złożeniu potrzebnej gotówki, 
a sprzedaży po dostarczeniu papierów wartościo- 
wych; 

12) kupno i sprzedaż na rachunek własny pa- 
pierów o stałym oprocentowaniu, posiadających 
bezpieczeństwo prawne (pupilarne), akcyj Ban- 
ku Polskiego oraz akcji i udziałów banków ko- 
munalnych; 

13) redyskontowanie posiadanych przez Kasę 
weksli w państwowych i komunalnych instytu- 
cjach finansowych, oraz w Banku Polskim; 


14) załatwianie własnych papierów warto- 
ściowych i własnych wierzytelności hipotecz- 
nych; 
15) zaciąganie pożyczek po uzyskaniu zezwo- 
lenia Władzy Nadzorczej; 
16) umieszczenie wolnej gotówki: 
a) w bankach państwowych i komunalnych, 
w Banku Polskim, w Pocztowej Kasie 
Oszczędności, tudzież w Galicyjskiej Ka- 
sie Oszczędności oraz w komunalnych ka- 
sach oszczędności za zgodą Związku Kas 
Oszczędności; 

b) w biletach i bonach skarbowych oraz 
w asygnatach kasowych Banku Gospodar- 
stwa Krajowego; 
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17) nabywanie i budowanie nieruchomości 
za zezwoleniem Władzy Nadzorczej dla własne- 
go użytku z funduszu zasobowego i o szczegól- 
nym przeznaczeniu oraz z funduszu emerytal- 
nego; 

18) nabywanie nieruchomości w postępowa- 
niu egzekucyjnym w poszukiwaniu pretensyj 
Kasy oraz sprzedaż tych nieruchomości; 

19) dokonywanie przekazów i przelewów kra- 
jowych oraz wystawianie przekazów i akredy- 
tyw na instytucje kredytowe, w których komu- 
nalnym kasom oszczędności wolno lokować fun- 
dusze, w granicach posiadanych przez klienta 
w Kasie funduszów; 

20) przyjmowanie na przechowywanie pa- 
pierów wartościowych i innych walorów; 

21) wynajmowanie schowków w skarbcu lub 
w szafach bezpieczeństwa; 

22) nabywanie wierzytelności hipotecznych, 
zabezpieczonych w sposób określony w $ 54 sta- 
tutu niniejszego, oraz pozbywanie własnych wie- 
rzytelności hipotecznych: 


$ 55. 

Majątek Kasy stanowią wszystkie należące 
do niej, jako osoby prawnej, nieruchomości, ru- 
chomości oraz fundusze i prawa. 

Majątek Kasy tworzy całość odrębną od ma- 
jątku Radomszczańskiego Powiatowego Związku 
Samorządowego i jest osobno administrowany. 


$ 71 ustęp 1 i2. 

Nadzór państwowy nad Kasą sprawuje Mi- 
nister Skarbu, działający w porozumieniu z Mi- 
nistrem Spraw Wewnętrznych. 

W granicach zleconych w rozporządzeniu Mi- 
nistra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 r., wydanym 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz- 
nych o Związkach Komunalnych Kas Oszczędno- 
ści (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 410) bezpośredni 
nadzór nad Kasą sprawuje Związek Kas Oszczęd- 
ności. 


WYCIĄG 


ze statutu Komunalnej Kasy Oszczędności 
powiatu Kaliskiego w Kaliszu, uchwalonego 
przez Radę Powiatową w Kaliszu w dniu 
27-go września 1937 roku, zatwierdzonego 
decyzją Związku Komunalnych Kas Oszczędno- 
ści w Warszawie z dnia 1 grudnia 1937 roku. 
Nr. 59-S. 37 w związku z przepisami art. 7 i 89 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, 
z dnia 24 pażdziernika 1934 r. o Komunalnych 
Kasach Oszczędności (Dz. Ust. R. P, Nr 95, poz. 
860 — oraz na podstawie $ 4 ustęp (1) punkt 1 
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 
1936 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych o związkach Komunal- 
nych Kas Oszczędności (Dz. Ust. R. P. Nr. 56, 
poz. 410) w brzmieniu ustalonym w $ 52 rozpo- 
rządzenia Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnę- 
tznych i Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r. 
o k. k. o. (Dz. Ust. R. P. Nr. 25 poz. 173). 

Na oryginale decyzji Związku Komunalnych 
Kas Oszczędnosci w Warszawie, zatwierdzającej 
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Statut, figurują podpisy: Prezesa Związku Zyg- 
munta Chudzyńskiego, i dyrektora Związku, 
Józefa Rożkowskiego. 


8 1. 


Statutem niniejszym rządzi się Komunalna 
Kasa Oszczędności powiatu Kaliskiego w Kali- 
szu, założona przez Kaliski Powiatowy Związek 
Samorządowy w Kaliszu w roku 1931, a działa- 
jaca do dnia wejścia w życie Statutu niniejsze- 
go pod nazwą Powiatowa Komunalna Kasa 
Oszczędności w Kaliszu, na zasadzie Statutu za- 
twierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego dnia 
16 kwietnia 1929 r. za L. III. 1543, zmienionego 
dnia 1 lutego 1933 r. a opublikowanego w Łódz- 
kim Dzienniku Wojewódzkim z dnia 1 lutego 
1933 r. Nr. 3. 

§ 3. 


Terytorialny zakres działania Kasy Oszczęd- 
ności obejmuje, jeżeli chodzi o obowiązek przyj- 
mowania wkładów oszczędnościowych. obszar 
powiatu Kaliskiego oraz obszar, na którym dzia- 
łają oddziały lub zbiornice Kasy. 


$5. 
Siedzibą Kasy jest miasto Kalisz. 


$ 6. 

Kasa używa pieczęci owalnej, zawierającej 
herb Kaliskiego Powiatowego Związku Samo- 
rządowego. 

W otoku herbu mieści się nazwa Kasy, usta- 
iona w $ 1 statutu niniejszego. 


$ 7. 

Zadaniem Kasy jest rozwijanie w najszer- 
szych warstwach ludności zmysłu oszczędnościo- 
wego, ułatwianie gromadzenia oszczedności, go- 
spodarowanie nimi w sposób zapewniający cał- 
kowicie bezpieczeństwo złożonego kapitału i słu- 
szne odsetki, oraz popieranie produkcji przez 
udzielanie kredytu najszerszym warstwom spo- 
łecznym. 

$ 8. 


Kaliski Powiatowy Związek Samorządowy 
w Kaliszu jako związek założycielski Kasy, po- 
nosi wobec osób trzecich odpowiedzialność jako 
poręczyciel za wszelkie zobowiązania Kasy. 


§ 9. 
Kapitał zakładowy Kasy wynosi 51.000 zł. 


8 10. 

Ogłoszenia Kasy powinny być wywieszane 
na widok publiczny przez conajmniej 14 dni 
w lokalu Kasy, jej oddziałów, zbiornic. kantorów 
wymiany i zakładów zastawniczych (lombar- 
dów) oraz w lokalu urzędowym Kaliskiego Po- 
wiatowego Związku Samorządowego. 


8 13. 
Organami Kasy są: 
1) Rada Kasy jako organ stanowiący, 
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2) Dyrekcja Kasy, jako organ zarządzający 
i wykonawczy, 
3) Komisja Rewizyjna, jako organ kontro- 
lujący. 
$ 14 ust. 1. 

Rada Kasy jest ciałem kolegialnym, składa- 
jącym się z przewodniczącego i sześciu członków 
wybieranych na lat 3 przez Radę Powiatową. 
Równocześnie z wyborem członków Rady, Rada 
Powiatowa wybiera na okres 3-letni po jednym 
zastępcy każdego członka Rady. 


$ 20 ust. 1, 2, 3 i 4. 


Dyrekcja Kasy jest organem kolegialnym, 
składającym się z trzech członków. 

W skład Dyrekcji wchodzi dyrektor zarzą- 
dzający, jego zastępca oraz jeden członek Dy- 
rekcji. 

Dyrektor zarządzający i jego zastępca powin- 
ni być stale zatrudnieni w Kasie i posiadać kwa- 
lifikacje przewidziane w $ 10 ust. (2) rozporzą- 
dzenia Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrz- 
nych i Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r. 
o komunalnych kasach oszczędności (Dz. U. R. 
P. Nr. 25, poz. 173). Dyrektora zarządzającego, 
jego zastępcę oraz członka Dyrekcji powołuje 
iodwołuje Rada Kasy. Wybór i odwołanie dy- 
rektora zarządzającego podlega zatwierdzeniu 
przez władzę nadzorczą. 


Z 


Dokumenty, mocą których Kasa zaciąga zo- 
bowiązania osób trzecich oraz pełnomocnictwa, 
upoważniające do zaciągania takich zobowiązań 
i do działania w imieniu Kasy, powinny być za- 
opatrzone pieczęcią Kasy i podpisane przez dwie 
osoby wchodzące w skład Dyrekcji lub przez 
osoby upoważnione do podpisywania za Kasę; 
koniecznym jest jednak zawsze podpis dyrekto- 
ra zarządzającego lub podpis jego zastępcy 
w przypadkach określonych w $ 21 ust. 3 statutu 
niniejszego. 

$ 24 ust, 1i 2. 

Kaliski Powiatowy Związek Samorządowy 
sprawuje kontrolę nad Kasą za pośrednictwem 
Komisji Rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna jest organem kolegial- 
nym, składającym się z trzech członków oraz 
z dwóch zastępców, wybieranych przez Radę 
Powiatową na jeden rok spośród lub spoza gro- 
na osób wchodzących w skład organów ustrojo- 
wych Powiatowego Związku Samorządowego 
w Kaliszu. 

$ 32. 


Kasa uprawniona jest do wykonywania tyl- 
ko tych czynności, które są wymienione w statu- 
cie niniejszym lub na które uzyskała zezwolenie 
Ministra Skarbu. 

$ 33. 


Do zakresu czynności Kasy należy: 


1) przyjmowanie — w ramach przepisów za- 
wartych w $$ 38—54 statutu niniejszego — na 
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książeczki oszczędnościowe terminowych i bez- 
terminowych wkładów oszczędnościowych; 


2) przyjmowanie na imienne książeczki 
wkładkowe lokat, w szczególności lokat instytu- 
cyj finansowych i ubezpieczeniowych; 


3) otwieranie i prowadzenie rachunków bie- 
żących o saldach kredytowych; 


4) udzielanie pożyczek za zabezpieczeniem 
hipotecznym; 

5) udzielanie pożyczek wekslowych i na 
skrypty dłużne z podpisami na wekslu lub skry- 
pcie conajmniej trzech osób majątkowo odpowie- 
dzialnych, przy czym warunek ten nie dotyczy 
pożyczek udzielanych osobom prawa publiczne- 
80; 

6) udzielanie pożyczek pod zastaw: 

a) książeczek oszczędnościowych, wystawio- 
nych przez komunalne kasy oszczędności, 
Pocztową Kasę Oszczędności, banki pań- 
stwowe i komunalne i Galicyjską Kasę 
Oszczędności, 

b) papierów wartościowych, posiadających 
bezpieczństwo prawne (pupilarne) i akcji 
Banku Polskiego do wysokości "50/9 war- 
tości giełdowej lub targowej, nie wyżej 
jednak ich wartości imiennej; 


7) udzielenie kredytów w rachunkach bieżą- 
cych, zabezpieczonych hipotecznie, papierami 
wartościowymi, bądź też w inny sposób ustalony 
w regulaminie, o którym mowa w $ 37 statutu; 


8) dyskontowanie weksli, posiadających cha- 
rakter krótkoterminowy i pochodzący z obrotu 
gospodarczego oraz zaopatrzonych conajmniej 
w dwa podpisy osób odpowiedzialnych majątko- 
wo; 


9) dyskontowania, nie wcześniej jak na sześć 
miesięcy przed terminem płatności, wypowie- 
dzianych lub wylosowanych papierów procento- 
wych wymienionych wyżej w p. 6 § niniejszego, 
oraz kuponów od tych papierów; 


10) załatwianie na zlecenie i rachunek osób 
trzecich inkasa weksli i innych dokumentów; 


11) kupno i sprzedaż na rachunek osób trze- 
cich papierów wartościowych, przy czym kup- 
na dokonywa się po złożeniu potrzebnej gotów- 
ki, a sprzedaży po dostarczeniu papierów warto- 
ściowych; 


12) kupno i sprzedaż na rachunek własny pa- 
pierów o stałym oprocentowaniu posiadających 
bezpieczeństwo prawne (pupilarne), akcyj Ban- 
ku Polskiego oraz akcyj i udziałów banków ko- 
munalnych; 


13) redyskontowanie posiadanych przez Ka- 
sę weksli w państwowych i komunalnych insty- 
tucjach finansowych, oraz w Banku Polskim; 


A) „zastawianie własnych papierów wartoś- 
ciowych i własnych wierzytelności hipotecz- 
nych; 
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15) zaciąganie pożyczek po uzyskaniu zezwo- 
lenia władzy nadzorczej, 


16) umieszczenie wolnej gotówki; 


a) w bankach państwowych i komunalnych, 
w Banku Polskim, w Pocztowej Kasie 
Oszczędności, tudzież w Galicyjskiej Ka- 
sie Oszczędności, oraz w komunalnych ka- 
sach oszczędności za zgodą Związku Kas 
Oszczędności, 


b) w biletach i bonach skarbowych oraz 
w asygnatach kasowych Banku Gospodar- 
stwa Krajowego; 


17) nabywanie i budowanie nieruchomości 
za zezwoleniem władzy nadzorczej dla własnego 
użytku z funduszu zasobowego i o szczególnym 
przeznaczeniu oraz z funduszu emerytalnego; 


18) nabywanie nieruchomości w postępowa- 
niu egzekucyjnym w poszukiwaniu pretensyj 
Kasy oraz sprzedaż tych nieruchomości; 


19) dokonywanie przekazów i przelewów 
krajowych oraz wystawianie przekazów i akre- 
dytyw na instytucje kredytowe, w których ko- 
munalnym kasom oszczędności wolno lokować 
fundusze, w granicach posiadanych przez klien- 
ta w Kasie funduszów; 


20) przyjmowanie na przechowanie papierów 
wartościowych i innych walorów; 


21) wynajmowanie schowków w skarbcu lub 
w szafach bezpieczeństwa; 


22) nabywanie wierzytelności hipotecznych 
zabezpieczonych w sposób określony w $ 34 
statutu niniejszego, oraz pozbywanie własnych 
wierzytelności hipotecznych. 


$ 55. 


Majątek Kasy stanowią wszystkie należące 
do niej, jako osoby prawnej, hieruchomości, ru- 
chomości oraz fundusze i prawa. 

Majątek Kasy tworzy całość odrębną od ma- 
jątku Kaliskiego Powiatowego Związku Samo- 
rządowego i jest osobno administrowany. 


SZMAL 1i2. 


Nadzór panstwowy nad Kasą sprawuje Mi- 
nister Skarbu, działający w porozumieniu z Mi- 
nistrem Spraw Wewnętrznych. 


W granicach zleconych w rozporządzeniu Mi- 
nistra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 r., wydanym 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz- 
nych o Związkach Komunalnych Kas Oszczęd- 
ności (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 410), bezpośredni 
nadzór nad Kasą sprawuje Związek Kas Oszczę- 
dności. 
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OGŁOSZENIA DROBNE 


za Feliks, w Łodzi, Pomorska 125, zgubił książeczkę 
oszczędnościową Nr. 87602 wydaną przez Bank Prze- 
1974-3-2 


malia Rahn w Ozorkowie, Lubelska 1, zgubiła 4 weksle. 

« trzy po 100 zł. jeden 50 zł. 2 — weksle po 1(0, wy- 
sławca Otto Milbrant. żyrant Wanda Mil, t — 50 złotych 
wystawca Robert Milbrant 1 — 100 złotycs wystawca 
Wilhelm Burchart żyrant Helena Burchart, zgubione 11/X1 
1915-3-3 


Ą bir Icek asdi i Pesa w Łodzi, Piotrkow ie 120, 
«a zgubili paszport zagraniczny, wydany przez Staros- 
two Grodzkie Łódzkie. 2168-3-1 


Ą Sa! er Alfred, w Starawej GER, zagubił dowód oso- 
bisty, wydany w Rzgowie, 2139-1-1 


'Ą lter Julian, syn Chila, rocznik 1912, w Łodzi, zgubił 
książeczkę wojskową, wydaną w Łodzi. 2140-1-1 


ANE: Zygmunt Julian, syn Franciszka, rocznik 1914, 
zgubił książeczkę wojskową i kartę mobilizacyjną. 
wydaną w Łodzi 2135-1-1 


Bober Władysław, rocznik 1905. wieś Brodnia, śmina 
Pęczniew, zgubił książeczkę wojskową, wydaną w Ka- 
liszu, którą unieważnia. 396-1-1 


mysłowców w Łodzi, 


pyendebura Józef, Warta, zgubił książeczkę wojskową. 
wydaną w Sieradzu. 401-1-1 


Bv Mordka, rocznik 1896, Rząśnia, zgubił książeczkę 
wojskową, wydaną w Radomsku. 387-1-1 


cyjną Nr. A. 45984. 1801-3-3 


Bszczyk Michał, zgubił lub skradziono rewolwer kal. 
685, Nr. 918510, wydany przez Starostwo Grodzkie 
w Łodzi,Nr. B A 14/4. 1857-3-3 


BEE Jan, syn Szczepana. rocznik 1905, w Łodzi, 
skradziono książeczkę wojskową i kartę mob., wyda- 
ne w Kutnie. 2177-1-1 


T awicki Franciszek. w Łodzi, zgubił przedni znak 
rejestracyjny samochodu Nr. T 45011. 1872-3-3 


Dc Szulim, rocznik 1910, zgubit 


wydany przez Zarząd Miujski w Łodzi. 2155-1-1 


peri Antoni, syn Franciszka, w Nowym Złotnie, zgu- 
bił książeczkę wojskową, wydaną w Łodzi. 2147-1-1 


: [Dybkowski Józef, rocznik 1911, zamieszkały w Tszymsze, 
zgubił książeczkę wojskową, wydaną w Kaliszu. 
334.1-1 


f enderski Józef, w Łodzi. Strumykowa 10. rocznik 1898, 
zgubił książeczkę wojskową, i legitymację Krzyża 
Walecznych. bezpł 1-1 
Di Arur. w Łodzi, zgubił świadectwo 6 oddziału 
Szkoły Powszechnej 112, PIMI 


Ẹpsztain Zajwel, w Tomaszowie, ul. Handlowa 14, zgu- 
bił książeczkę wojskową. ne 


zgubił 


Frydman Lajb Wolf. w Łodzi, Wolborska 35, 


Fogiel Oton, zgubit legitymację Nr. 4021158 Ubezpie- 
405-1-1 

Falkenhagen Paweł, Prażuchy, gm. Czeków, zgubił ksią- 
A żeczkę wojskową. wydaną w Kaliszu. AI 
Filipowicz Aleksander. rocznik 1887 Kalisz, zgubił ksią- 
żeczkę wojskową. 383-1.-1 
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[Eratezak Jan, Warta, zgubił książeczkę wojskową, wy- 


daną w Sieradzu, 402-1-1 
p iałkowski Józef, zgubił świadectwo szkolne, wydane 
przez Szkoię Powszechną Nr, 71. 2151-1-1 


Ge Kornela. zgubiła weksel na złotych 200.— wy- 
stawiony przez Jana i Bronisławę Kucharskich dnia 


25/X 35 r. bez daty płatności, 1855-3-3 


(racz ykowiki i Zarnecki, w Kaliszu, Kilińskiego 4, zgub. 
znak rejestracyjny samochodu Nr. A, 45175. 1980-3-2 


Geena Lajbowi, skradziono 1) weksel na 500 zł. 
z podpisem B-ci Kubiak i Wiśniewski in blanco otrzy- 
many dn. 17. 11. 36 r. 2) weksel na 300 zł. z podpisem 
B. Kubiaka in blanco. Wymienione Weksle uniewa > 

1990-3- 


Gy Robert, syn Frydrycha, zamieszkały w Władysła- 
3 wowie, gminy Rogóźno, powi tu Łęczyckiego, 4 listo- 
pada bieżącego 1937 roku zagubił cztery weksle in blanco, 
po 500 zł. na ogólną sun.ię 2000 zł, z wystawienia Rejnol- 
da i Pauliny małżonków Gitych. 317-3-2 


oldstein Izrael, rocznik 1898, w Łodzi, skradziono dowód 
osobisty, książeczkę wojskową, kartę mobilizacyjną. wy- 
dane w Skierniewicach i odcinki meldunkowe. 2164-1-1 


GT Jerzy, syn Wiesława, rocznik 1905, majątek 
Stemple, gm, Siwinice, skradziono książeczkę woj- 
skową, wydeną w Kaliszu. 2122-1-1 


{` ierz Władysław, w Łodzi, Radwańska 27, zgubił do- 
^ wód osobisty, wydany w Łodzi. 2146-1-1 


(G ewire Szlama, w Łodzi, zgubił dowód osobisty, wy- 
2» dany w Łodzi. 2172-1-1 


Gs'man Nisen Ber, rocznik 1895, syn Szymona, zamie- 
szkały w Łodzi, Piotrkowska 27, zgubił książeczkę 
wojskową, wydaną w Łodzi. 2161-1-1 


GER Róza, w Łodzi, zgubiła legitymację, Gim- 
nazjum Hochsztajnowej w Łodzi. 2136-1-1 


GEE Dawid Luzer, w Łodzi, zgubił dowód oso- 


bisty, wydany w Łodzi, 2141-1-1 


Hee Leon, syn Józeła, rocznik 1913, w Łodzi, zgu- 
bił książeczkę wojskową, wydaną w Toruniu. 2173-1-1 


ankowska Teresa, w Łodzi, Pogodna 10, zgubiła legi- 
tymację szkolną, wydaną przez Państwowe Żeńskie 
Gimnazjum Kupieckie w Łodzi. 212: -1-1 


ędrzejczyk Wojciech w  Lubatowie, syn Grzegorza, 
J rocznik 1910, zgubił zaświadczenie wojskowe, wydane 


w Piotrkowie Tryb. 380-1-1 


He" Józefowi, Pabianice, Kilińskiego 33, skrudzio- 
no dowód osobisty. wydany przez Zarząd M ejski 
m. Pabianic. zl. 1637/V.-1-1 


aśko Władysław, w Kowalach. zgubił dowód osobisty, 
wydany przez Urząd Gminny w Praszce, dn. 3. 8, 31 r. 
S. A. Nr. 468094. 418-1-1 


astrzębska Wanda, Piotrków, Piłsudskiego 63, zgubiła 
dowód tożsamości samochodu Ł, D, 82514. 1996-3-2 


NSS rkowskh Leokadia, w Łodzi, zgubiła dowód 
i osobisty, wydany w Łodzi. 2179-1-1 


Kot Hersz, syn Abrama Dawida, roczn k 1886, w Łodzi, 
zgubił dowód osobisty i książeczkę woja kok: 
1-1 


ne w Kaliszu. 
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achan Mojżesz, syn Abrama rocznik 1903, w Łodzi, 
zgubił książeczkę wojskową, wydaną we Lwowie. 


2143-1-1 
Kott Icek Arie w Kaliszu, Rynek Dekerta 5, zgubił 
książeczkę wojskową kat, E. 266-1-1 


| apariemn 8 Gos wośi w Łodzi, snałoro dowód 
osobisty i książzczkę wojskową. wydaną w dk © i 
89- 


zgubił książeczkę sokon wy- 
2153-3-1 


ulisch Aleksander. 
daną w Łodzi. 


| będa Franciszek, sy” Łukasza, rocznik 1913, w Brójcu. 


zgubił zaświadczenie wojskowe. wydane w Łodzi. 
2169-1.1 


npermsn Daniel r. 1911, syn Moszka-Abrama zam. w 
Łodzi, Zgierska 5, zgubił książeczkę wojskową. wyd. 
w Łodzi. 2162-1-1 


Ki Ludwik. syn Andrzeja, rocznik 1896, w Łodzi. skra- 


dziono książeczkę wojskową wydaną w Łodzi. 
2138-1-1 


Krehel Jakób Ber, syn Moszka, rocznik 1913, w Łodzi. 
zgubił książeczkę wojskową i książeczkę Ub>zpie- 
czalni Społecznej, wydane w Łodzi. 1905-1-1-1 


pcalepaki Stefan, w Łodzi, Sienkiewicza 27, zgi bił znak 
rejestracyjny samochodowy Nr, T. 45140. 2113-1-1 


waś^iewski Jan, syn Wawrzyńca, rocznik 1912, zgubił 
4> książeczkę wojskową, wydaną w Łodzi. 2115-1-1 


K lngbeil Chaim w Łodzi, Kilińskiego 18, zgubił do- 
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a Ąorawski Władysław, zam, w kol Osmolin, śm Zd. Wo- 
1 la, zgubił dowód osobisty. wydany przez 7arząd 
any w Zd. Woli, dn. 7. 4. 34 r. 384-1-1 


Wos c Menachen, syn Henocha, rocznik 1918, 
zgubił dowód tożsamości i zaświadczenie o rejestracji 
wojskowej, wydane w Łodzi. 2148-1-1 


yikuliścki Jakób, rocznik 1908, w Łodzi, zgub ł ksią- 
żeczkę wojskową, wydaną w Łodzi. 2150-1-1 


Nowakowski Zygmunt. Roczni* 1902, zgu ił książeczkę 


wojskową i kartę mob, wydaną w PRE 
345.1-1 


Niemyski Lucjan, w Piorunowie, zgubił dowód rejestra- 
cyjny samochodu Nr. A. 47895. 1840-3-3 


siński Roman, zam. ul. Wolna 12, w Łodzi. zgubił 
świadectwo ukończenia szkoły Zawodowej Wieczoro- 
wej Nr. 14 w Łodzi. 2 34-1-1 


sser Antonina, z”mieszkała w Łodzi, rrzy ulicy Gdań- 
skiej Nr. 32, zgubiła paszport zagraniczny. wydany 
przez St rostwo Grodzkie w dniu 20 lipca 1937 za Nr. 
BA7/2323/37. 1937-3-3 


enc ek St nisaw, zgubił legitymację Nr. 3990064 Ubez- 
pieczalni Społecznej w Pabianicach, 407-1-1 


Dawlak Marian, zgubił znak rejestracyjny od sa nochodu 
4. osobowego m 45000, wydany przez Urząd Wojewódzki 
Łódzki. 5153-1-1 


po" oczko Piotr. syn Piotra, rocznik 915, zgubił dowód 
osobisty, książeczkę wojskową, Świadectwo Asi 
2142.1 


i los Lo erii Państwowej 3-kl Nr 3737. 


wód osobisty, wydany w Łodzi 2114- 1-1 
Klaiman Icek Berek, syn Abrama, rocznik 1911, zgubił 
f~ ksiużeczkę wojskową. wydaną w Rawie- Maz. 2198-1-1 


Kopczyński Jan Inż., w Łodzi, Senatorska 1/9, skradzio- 
no dowód d osobisty, wydany w Łodzi, 2149-1-1 


Ke Jakób, w w Łodzi, ul. Piotrkowska 82, dino 
10 wet sli po 1UU zł. z wyst. Z. Rozenholca zlecenie 
R. Rozenholca 1878-3-3 


Kopłowicz A. i Frenkiel Ak, w Łodzi, Piłsudskiego 62, 
zgubiono dowód rejest acyny i wyciąg z warunków 
1955-3-2 


Koncesyjnych samochodu Nr. A 45301 
Kos Feliks, w Młynku, 


wojskową. 


p-ta Łazy, zgubił książeczkę 
357-1-1 

? latt Lidia, w Łodzi, Sienkiewicza 82/84, zgubiła do- 

- wód osobisty. 2178-1-1 


andau K., w Łodzi, Północna 8, zgubił weksel na zł. 


180, pł £8 2. 38 r. 2125-1-1 
LE" Ryszard, w Łodzi, Żwirki 20, zgubił O e 
M gimnazjum im. Skorupki, w Łodzi. 2129-1- 

T ewkówicz Felicja, Zachodnia 59. zgubiła dowód toż- 
sam ści samochodu A. 47-403. 188--3-3 


ALE Jefim, syn Abrama, rocznik 1907, zgubił ksią- 


żeczkę wojskową, wyda ą w Łodzi. 2 82-1-1 


ewandowski Józef, syn Jakuba, rocznik 1895, zgubił 
książeczkę wo,skową i książeczkę Ubezpieczalni se. 
łecznej w Łodzi. bezpł. 1-1 


pai Edmund, syn Anto iego, rocznik 1909, w Łodzi, 
skradziono książeczkę wo,skową. wydarą w Równie. 
2174-1-1 


odrzejewski Henryk r. 1915 zgubił prawo jazdy Nr. 
11252. dowód rejestracyjny samochodu T. 45/242 
i książeczkę wojskową wydaną w Łodzi, zl. 1636,V.-1-1 


RAittelberg Samuel r. 1909, zgubił książeczkę wojskową, 
1 IVI wydaną w Łodzi. 2156-1-1 


M!szteia Szləma, rocznik 1907, w Łodzi. Piotrkowska 70, 
zgubił książeczkę wojskową, wydaną w Łodzi. 2118-1-1 


yag Stanis aw, rocznik 190!, Pęczniew. zgubił ks'ą- 
ie wojskową, wydaną w "Kaliszu, którą unieważ- 


3v7.1-1 


Pięszyński Władysław, syn Andrzeja, rocznik 1912, w 


Łodzi, zgubił ksi.żeczkę wojskową. wydaną w Łandzi. 
2166-1-1 


polinecusz Sta-isław, syn Michała, rocznik 19'1, zgubił 
książeczkę wojskową, wydaną w Częstochowie 1-1 


Drzewło ki Józef, unieważnia zagubisn: potwierdz nie 

dowodu urodzenia źrebięcia „Jagoda“ maści gniadej 
gwiazdka ch apka lewa tylna korona biała, urodzonego 
27 grudnia 1935 roku, z klaczy myszatcj, po ogierze 1005 
„Le-orelo*. Dowód urodzenia został potwierdzony przez 
P-ństwowe Stado Ogierów w Gnieźnie, dnia 14 maja 
1937 r., za Nr. dz. 525/37, 3590-1-1 


alinowicz Izak, rocznik 1906, w Łodzi. Piotrkowska 82, 
zgubił książeczkę wojskową, wydaną w Łodzi. 2170-1-1 


edlich Henoch syn Henocha, rocznik 1911, w Łodzi: 


skradziono książeczkę wyjskową wydaną w Łodzi 
2144-1-1 


Sadko Szyja r. 1883, zgubił Beczka wojskową, wyd. 
w Łodzi i czek na zł. 500, K. K. O. m. Łodzi. 2157-3-1 


Szmidt Izrael Mendel, syn Chaima, rocznik 1904, w 
Łodzi, zgubił książeczkę wojskową. wydaną w Kutnie. 
2131-1-1 


Sa: Helena, w Łodzi' Piłsudskiego 27. zgubiła pasz- 
port zag zagraniczny, wydany w Paryżu. 2145-3-1 


Sk Lajb Hersz. syn Icka Jakuba, rocznik 1912, skra- 
dziono książeczkę wojskową i dowód osobisty, A 
Lodzi. 2120-1-1 


Siwicki Stefan, rocznik 1901. syn Jana, zgub.ł ksią- 
żeczkę wojskową. wydaną w Koninie. 338-1-1 


Sypniewski Stefan. roczrik 1913, w Żółwińcu. gm. Sta- 
worzewck, zgub.ł zaświadczenie wojskowe, wydane w 
Kleczewie. 391-1-1 


Łódzki Dziennik Wojewódzki. 


551 


__Nr. 28 


W zina pozwolenie na broń, wydane przez Starostwo 
Radomsczańskie i legitymacją nauczycielską Józefa 
Krawczyka, Gawłów poczta Rząśnia. 352-1-1 


tarczewski Józef. zgubił legitymację Nr. 3639997. wv- 


daną przez Ubezpieczalnię Społeczną w dł 
70-1-1 


Spalony został dowód tożsamości konia. seria D Nr 280493, 


wystawiona na nazwisko właściciela Kopla Seidla. w 
Łodzi. 2117-1-1 


miechura Jan, syn Leona, rocznik 1896, zgubił ksią- 
żeczkę wojskową, wydaną w Łodzi. 2130-1-1 


Seib Ryszard, syn Fryderyka, rocznik 1878. zgubił 
dowód osobisty í książeczkę wojskową wydaną w Łn- 


dzi. 2181-1-1 
Sikorski Władysław, zgubił legityma:ię Nr. 1269189 
413-1-1 


Ubezpieczalni Społecznej w Pabianicach, 


A Stanislaw, syn Antoniego, rocznik 1900, zgu- 
bił książeczkę wojskową. wydaną w Łodzi. bezpł.-1-1 


Terszys Borys, w Łodzi, Śródmiejska 65, zgubił dowód 
os:bisty, wydany przez Starostwo Pinskie, d1. 26. 4, 
1923 r, za Nr. 1420, 2185-1-1 
Teeb Abram r. 1889, zgubił książeczkę wojskową, wyda- 

ną w Łodzi. 2159-3-1 


Jez Wtądysław. syn Ignacego, rocznik 191!, zgu- 
bił książeczkę wojskową. wydaną w Łodzi. 2167-1-1 


Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi podaje do wia- 
domości, iż niżej wymienione osoby zagubiły legityma- 
cje ubezpieczeniowe, wydane im przez Ubezpieczalnię 
Społeczną. 

1. Bryl Chaim Nr. leg. 3.538.427, 2. Kotynia Maria 
Nr. leg. 3.627.858. 3. Bartos Janina Nr. leg. 3.433.468, 
4, Baran Paweł Nr. leg. 3.555.507. 5. Andrzejczyk Fran- 
ciszek Nr. leg. 3.493.174, 8. Ciupa Petronela Nr leg. 
3.613.331, 7. Bochyński Edmund Nr. leg. 3.558 595, 
8. Berman Szymon Nr. leg. 3.650.558, 9. Baumgarten 
Gołda Ruchla Nr. leg. 3.664.086. 10. Bajer Alfons Nr. 
leg. 3.605.948, 11. Fogel Frida Nr. leg. 3.486.017, 12. 
Fliner Fryderyka Nr. leg. 3.662.600, 13. Dębiński Chil- 
Hersz Nr. leg. 3 433.249, 14. Dembowski Jan Nr. leg, 
3.613.557, 15. Fryt Janina Nr. leg. 3623.353, 16. Ell. 
Izrael Nr. leg. 3.551.749, 17. Grynberg Łaja Nr. leg. 
3.641.182, 18. Gottwald Zdzisław Nr. leg. 3 640.867. 
19. Hammer Luzer Nr. leg. 3.641.220, 20. Gabrych An- 
toni Nr. leg 3.508.007. 21) Gełke Aleksander Nr. leg. 
1.198.607, 22. Chmielewski Szymon Nr. leg. 3-.558.887, 
23. Goldwasser Mordka Nr. leg. 1.223.099, 24. Kawecki 
Jan Nr. leg. 3.529.780, 25. Ketler Anszeł Nr. leg. 
3.517.250. 26. Safian Anna Nr. leg. 3.521.495, 27 Stań- 
czyszyn Józefa Nr. leg. 3.502.631, 28. Piasecki Tadeusz 
Nr. leg. 3.641.456, 29. Owczarek Zofia Nr. leg. 3.565.839 
30. Olczak Zygmunt Nr. leg. 3.571.521, 31. Małek Leon 
Nr. leg. 3.606.057, 32. Marcinkowska Elza Nr. leg. 
3.641.824, 33. Najdek Perla Nr. leg. 3.624.370. 34. No- 
gacki Jan Nr. leg. 3.587.339, 35. Noszyński Aleksander 
Nr. leg. 3.576.538, 36. Olejniczak Helena Nr. leg. 
3.634.721, 37. Prüfer Romuald Nr. leg. 3613 184, 
38. Sar Antoni Nr. leg. 3.519.892, 39. Pawłowska Jani- 
na Nr. leg. 3.576.174, 40. Ptak Maria Nr. leg. 3.534.766, 
41. Staniszewski Józef Nr. leg. 2.057 516, 42. Płucien- 
nik Józefa Nr. leg. 3.506.361, 43. Pasiński Władysław 
Nr. leg. 3.405.356, 44. Rybczyńska Leokadia Nr. leg 
4.572 731, 45. Znvk Wacław Nr. leg. 1.199.776. 46. o- 
malak Leokadia Nr. leg. 3.550.402, 47. Zych Konstanty 
Nr. leg. 3.568.180, 48. Szumiraj Herman Nr. leg. 
3 652.438, 49. Szadkowski Edward Nr leg. 36'1.213. 
50. Urbańska Eleonora Nr. leg. 3.455.073, 51. Woziń- 
ska Janina Nr. leg. 3.550.598, 52. Wójciński Franciszek 
Nr. leg. 3.537.305, 53. Wojdysławska Doba Nr. leg. 
3.643 077, 54. Wesołowski Władysław Nr. leg. 3.482.349. 
55. Wiliński Lucjan Nr. leg. 3.483.698. 


(ysldenberę Szmul. Łódź. Śródmiejska 65. zgubił weksel 
na zł. 35.-pl. 15. 7. 37 r. wyst. B. Zielicki Gdań- 


ska 18. 2160-1-1 


Neden Ja ub r. 1°01, zgubit paszport zagraniczny, 
wydany przez Starostwo Grodzkie Łódzkie. 2152-3-1 


My iodarczyk Czesław, w Łodzi, zgubił dowód osobisty. 
wyda. y w Łodzi. 2116-1-1 


Y eina Jan, Wola Wiązowa, zgubił plan urządzenia 
warsztatu masarskiego, kartę rzemieślniczą i kartę 
zgłoszenia na sklep i warsztat masarski wydane prz?z 
Starostwo Łaskie. 374-1-1 


Ze Erwin, w Łodzi, Żeromskiego 56, zgubił znak 
rejestracyjny samochodu Nr, T, 45121. 1981-3-2 


Z sborowski Stanisław, syn Karola. rocznik 1893, w Hut- 
cie Dłutowskie,, zgubił xsiązeczkę wojskową, wydaną 
2165-1-1 


w Sieradzu. 


Zie Chił, w Łodzi, 6-go Sierpnia 45, zgubił do- 
wód osobisty, wydany w Łodzi. 2119-1-1 


Zegrodnik Stanisław, Brzeziny, pow. Wieluński, zgubił 
dowód osobisty, wydany przez Zarzad Gminny Praszka 
oraz książeczkę wojskową wydaną w Wieluniu.  432-1-1 


"/ub-zak Józef, syn Kazimierza, rocznik 1901, w Łodzi, 


%— zgubił książeczkę wojskową, wydaną w Łodzi. 
2175-1-1 


"7 ychliñska Zofia. w folw Maszew, gm. Jeziorsko, skra- 
*— dziono 3 weksle na sumę około z. 800, z wystawie- 
nia Stanisława Nawrockiego w Kaliszu. 2126-1-1 


© ygier Abram, syn Lajzera, rocznik 1911, w Łodzi, zgu- 
*— bił książeczkę wojskową i dowód osobisty, wydane 


w Łodzi, 2132-1-1 


ZS biono dowód tożsamości pojazdu mechanicznego Ford- 
drabina A 48091. Nr. silnika 693417, wystawiony na 
nazwisko Łódzkiego Towarzystwa Elektrycznego. Spółka 
Akcyjna, przez Urząd Wojewódzki Łódzki. 1892-3-3 


"Zaginął rewolwer marki Walther Nr. 711102 kaliber 6,35 

wraz z pozwoleniem, wydanym przez Starostwo Grodz- 
kie za Nr BA 14/53/H. w dniu 18.XI. 1953 reku ważne 
do 31. XII. 1938 roku, na imię Paweł Hajek. Łódź, Piiotr- 
kowska 199. 1865-3-3 


"7aginęła karta rzemieślnicza riekarska, na imię Beret 
{a Erwin, wieś Siróża, gminy Brójcy, powiatu Łódzkiego. 
1866-3-3 


"Jgubiono dowód tożsamości konia, seria B, Nr. 848975, 
+ wystawiony na nazwisko właścici.la Rostkowskiego 
Mariana z Sulejowa. 2163-1-1 
7J gubiono dowód tożsamości konia, seria A. Nr. 440468, 
fa wystawiony na nazwisko właściciela Stanisławę Ma- 
ciuszczak z Klonowej. 404-1-1 


"Jgutiono dowód tożsamości konia seria A. Nr. 426325, 
4 wystawiony na nazwisk» właściciela' Józefa Filipiaka, 
wieś Lipiny. gm. Stare-Miasto. 408-1-1 


"Zgubiono dowód tożsamości konia seria A. Nr 364321 
4 wystawiony na nazwisko Cłapkę Ludwika w Górnia- 
kowie. "403-1-1 


020 dowód os bistv na nazwisko Rękiewicza 'Mar- 
cina, wydany przez Zarząd Gminny Bartochów, dn. 7 
czerwca 1934 r. Nr. 299, seria B, Nr, 269541. 381-3-1 
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*/gubiono dowód tożsamości konia, seria A. Nr. 814662, Zgubiono świadectwo ukończenia 7-mio kl. Publicznei 

wystawiony na nazwisko właściciela Marciniaka Wa- — Szkoły Powszechne; w Zagórowie oraz świadectwo 
cława, ze wsi Zbójno. 392-1-1 ukończenia l-ej klasy Gimnazjum im. Marsz. Piłsudsk:ego 
REWA w RI i w Słupcy, które unieważniam. 362-1-1 
"4 jk dowód tożsamości onia, seria A. Nr. 378652, = 

cay za nazwisko Michała Jopka w Piwoni- 7 $ubieno dowód tożsamości konia, seria G. Nr. 57448, 
cach. 358-1-1 wystawiony na nazwisko właściciela Józefa Cegiel- 
skiego w Gościnczyku. 364-1-1 


SApebiono dowód tożsamości koria, seria A Nr. 290822, | 
wysławirny na nazwisko właściciela Piotra Sobczyń- Zgubiono dowód Płsznicśeiókonia, sefiaaD- a R 


: i 5) 
skiego w Józefowie. mm 4 . ia - wystawiony na nazwisko właściciela Hurki Francisz- 
gbiono dowód tożsamości Tore seria À. Nr. 417627, ka; ZERZCĄ Rzejowice, GU Przerąb. 342-1-1 
7 Ye ony j a n pa R POTENA dowód tożsamości konia. seria E. Nr. 623658, 
A ba — wystawiony na nazwisko właściciela Okręglika Jana 
Ecbiono dowód tożsamości konia, saria A, Nr. 410327 7 Woli Kuzniewskiej. 390.8 
wystawiony na nazwisko właściciela Rucińskiego Win AZ 
centego. 411-1-1 Zslibiono dowód tożsamości konia. seria A. Nr. 322769, 
RR27=EL Loran -— —— wystawiony na nazwisko wl ściciela Józefa Bieza- 
40% dowód tożsamości konia, seria B. Nr 144009  nowskiego w Augustynowie, gm. Łękawa. 394-1-1 
wystawiony na nazwisko właściciela Romana Mazur- 
ka w Biestrzykowie Małym. 431- Tal gJgubiono dowody tożsamości konia, seria A. Nr. 427474 
— EE IE OK KĘ a £- i 429431, wystawione na nazwisko Jędrzejczaka Fe- 
ono, dowód tożsamości konia, seria A. Nr. 429545,  lilcsa, Drozdów. 395-1-1 
wystawiony na nazwisko właściciela Michała Jasz- 3.0 e ae |. 8_. - pabószaw pE „= 
czaka w Koszewie. 430-1-1 '/gubiono dowód tożsamości konia, seria D. Nr. 342268, 
—<—w "MTT A — <q! Jago = 4s wystawiony na nazwisko właściciela Baltyna Stefana, 
"7 gubiono dowód tożsamości i Rinia, seria A. Mr. 4:86°2, w Rudzie zę La 2133-1-1] 
wystawiony na nazwisko właściciela wiwa Sąd- z = PREZ P= 
kiewicza w kol. Blizanówek. 429- 1-1 Zgubiono dowód tożsamości konia, seria D, Nr. 782037, 
e TWNSTWĘ F T wystawiony na nazwisko właściciela Fuldego w Sika- 
ZEE Zicgo dowód tożsamości kaii seria À. Nr. 420539 ie. 2124-1-1 
wystawiony na nazwisko właściciela Franciszka Łu- "Mi. =. a 
kaszewskiego: N z ARAN 7 gubiomo owi dne konia, seria A. Nr. 303924, 
wzówbiono dswód tożsamości konia, seria E Nr. 472599, Biz a AR geisla Siesoo Bili PE 
wystawiony na nazwisko właściciela Władysława Pie- SE 
lasiaka w Drozdowie. La SAN = 


'7 gubiono dowód tożsamości konia, seria E Nr. 719731, 
Ze ginęły dokumenty kotła Nr. 1812, | 3. Doz. Kotłów £ wystawiony na nazwisko właściciela Bielawskiego 
31485, K. Pfeifer. Aleksandrów Łódzki. 217e-1-1 Chila w Zd.-Woli, 2137-1-1 
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Prenumerata wynosi: kwartalnie zł, 4.50, rocznie zł. 18.— wraz z przesyłką pocztową. 
Konto w P. K. ©. Nr. 602355 Łódzki Dziennik Wojewódzki, Łódź 


Adres Redakcji i Admin.: Urząd Wojewódzki, Łódź, Ogrodowa 15, tel. 158-50, Administracja czynna od godz. 10—-12. 


Cena pojedyńczego egzemplarza 75 gr. 


Administracja przyjmuje ogłoszenia instytucyj społecznych i użyteczności publicznej, od osób zaś prywatnych tylko 
takie, które wynikają ze stosunku do władz rządowych i wymienionych instytucyj. — Ceny ogłoszeń: drobne 1 krotne 
15 groszy za wyraz, najmniej zł. 1.50 — 3 krotne 30 groszy za wyraz, Zwyczajne: 50 groszy za wiersz milimetrowy 
(szpalty redakcyjnej), 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dziennika Wojewódzkiego należy wnosić do 
miejscowych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 


Zakłady Graficzne J. K. Baranowskiego w Łodzi, Piotrkowska 111, tel. 138-60, 28/37. 
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